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В лагерь! 


Ы думаете в Индию?.. Б 
тропические странЬі? Со¬ 
всем нет? 

Ни в какую страну чудес 
не собирались «КраснЬіе ЗвеэдЬі». Они 
просто собрались в конце июня от¬ 
правиться на несколько дней в лагерЬ, 
в лес на берег небольшой горной речки, 
стекающей с предгорЬев Урала. 

Пошли они в самЬій обыкновенный 


пионерский лагерЬ, а попали в страну 
чудес, и совсем не в Индию и не в 
тропические страны. 

Впрочем, надо рассказЫватЬ по по¬ 
рядку. ПреЖде всего позвольте позна¬ 
комить вас с путешественниками. 

Бот они: звено «Красной ЗвездЫ» 
2-го ЛЫсогорского отряда юнЫх ле- 


нинцев-пионеров. 

Ребята все хорошие, друЖнЫе.Звено 


перед этим отпраздновало свою годов¬ 
щину, и это их еще болЬше сблизило. 

Бот их имена и фамилии: Костя 
Черняков, Миша Суровцев, Баня Пе- 
тенко, Коля Сабуров, Коля Чернов, 
СереЖа Ступин, Моня Гирш и Гриша 


Степанов; с ними снялась на фото¬ 
графии и их звеновая собачка Шарик. 



Риг. 1. Згсно „Красной Звелды“- 


Я не буду на этом снимке обозна¬ 
чать, где кто стоит. Постарайтесь 
догадатЬся, которЫй из них воЖатЬій 
звена—СереЖа Ступин. 

ОпЬтшому глазу всегда не трудно 
>знатЬ воЖатого звена, если звено 
хорошее, друЖиое. ВедЪ звено всегда 
і во всех отношениях равняется но 
воЖапюму. 

СереЖу «КрасиЬіе ЗвездЬі» любили 
и за ним пошли бЬі не гполЬко в лесной 
лаіерЬ, но и на край света, если 6Ы 
земля бЬла в роде тарелки, а не в 
роде арбуза, у которого никакого края 
пет. Но это мЬі так, к слову. 

НЬішли они из ЛЫсогорска уЖе по¬ 
сле 5-ти час. вечера. Конечно, это не 
хорошо, что так поздно. Но, ію-нервЬіх, 
Гришу Степанова отец утром отпра- 



вил по какому-то делу на лошади за 
20 верст в деревню ВЬідрино, и он 
вернулся толЬко после обеда; во-вто- 
рЫх, Коля Чернов потерял топорик, 
целЬіх два часа искал его дома и в 
клубе, а без топорика он итти не 
хотел. 

Вот почему толЬкв в 5 час. дня, в 
полном походном снаряжении, с флаЖ- 
ком, с заспипнЬіми мешками, с лопат¬ 
ками, топориками и прочим имущест¬ 
вом «КраснЫе звездЫ» вЬішли из города, 
направляясь к синеющей вдали на го¬ 
ризонте полоске леса. 

Солнце уЖе стало припекатЬ зем¬ 
лю раскаленными лучами, и оно спу¬ 
скалось на отдЬіх, изнемогая от зноя. 

«КраснЫе ЗвездЫ» бодро цепочкой 
шли по дороге, вдЫхая запах полевЬіх 
гправ и слушая стрекотание кузнечиков. 

— Шарик!.. ШарикІ—вскрикнул Ва¬ 
ня Петенко. Все оглянулись. По дороге 
из города бЫстро катился к ним Ша- 
рик.маленЬкая лохматая собачка звена 
«КраснЫе звездЫ». 



— И как это мЬі его забЬіли,— ска¬ 
зал СереЖа, и в голосе его бЬял отте- 
.нок неловкости и смущения. 

Шарик бЬіл общим любимцем звена, 
его составною частЬю, и забЫтЬ его 
бЬіло, действительно, непроститель¬ 
но. Поэтому, когда он, с вЬісунутЬім 
язЬіком и тяЖело дЬіша, подбеЖал, все 
окруЖили его, всем хотелось как-ни- 
будЬ приласкать его, загладить свою 
вину. Моня Гирш откупорил походную 
фляЖку, вЬілил на землю немного водЫ, 
но земля, иссушенная зноем, вЬшила ее 
преЖде, чем Шарик ее заметил. Тогда 
СереЖа взял на руки Шарика. Миша 
руками открЬіл ему рот. Моня пЬітался 
влищЬ ему в рот водЬі, но из этого 
ничего не вЬішло. Шарик вЫрвался и 
стал весело бегатЬ по полю, гоняясЬ 
за вспугнутЬіми кузнечиками. 

Пошли далЬше, а до леса все еще 
бЬіло далеко... СереЖа, как воЖатЫй, 
шел впереди с флаЖком, а за ним, сту¬ 
пая в его следЬі, осталЬнЬіе. Пробовали 
петЬ «Картошку», но на ходу это бЫло 
трудно. ОглядЬівалисЬ иногда. Позади 
осталось все привЬічное, знакомое, 
впереди маячило новое, незнакомое, 
неизведанное, а в кармане воЖатого 
леЖало ответственное поручение Со¬ 
вета ВоЖатЬіх: «ОбследоватЬ Кайда- 



ловский лесопилЬнЬій завод и, кроме 
этого: сколЬко древеснЫх пород со¬ 
ставляют Кайдаловский лес, собратЬ 
их листЪя; кто из насекомЬіх Живет и 
работает на деревьях. Дома опреде¬ 
лить и вЬіставитЬ коллекции в пионер- 
клубе и сделатЬ доклад о лагерной 
Жизни и работе звена». 

Солнце уЖе касалосЬ земли, когда 
наши «КраснЬе ЗвездЬі» вошли в лес. 

Сразу стало прохладно и как-то 
по-новому тихо. Сделали привал. Се- 
реЖа достал из кармана карту, разо¬ 
стлал ее на земле. Все улеглисЬ возле 
нее и стали в десятЬій раз изучать 
маршрут, знакомиться с леенЫми до¬ 
рогами и тропинками. 

По одной из таких тропинок они 
и долЖнЬя бЬяли пойти в глубЬ леса до 
берега лесной речушки Кайдаловки. 

Отдохнув немного, звено трону¬ 
лось в путЬ. Чем далЬше они углубля¬ 
лись в лес, тем становилось все тем¬ 
нее, молчаливее и угрюмее. Надвига¬ 
лась ночЬ. 

Шарик уЖе не скакал, сломя голову, 
по сторонам дороги, а молчаливо и дело¬ 
вито беЖал впереди звена по тропинке. 

Коля Чернов и ЛѴоня Гирш, самЬіе 
младшие в звене, немного волновались, 
но старалисЬ это скрЬітЬ. 



— Тут ранЬше бЬіло, говорят, много 
волков, теперЬ нет ни одного: всех 
охотники перебили,—сказал СереЖа. 
После этих слов стало не так Жутко. 
Костя стал даЖе насвистЬіватЬ марш. 
Пошли в ногу, и стали четко отпеча¬ 
тываться их шаги в тишине насту¬ 
павшей ночи. 

Вдруг Шарик остановился, насто- 
роЖил уши и залаял... Тявкнул один- 
другой раз и снова настороженно стал 
прислушиваться... 

Сделали еще несколько тагов, ста¬ 
раясь ступатЬ мягче. 

И вот то, что они увидели за по¬ 
воротом тропинки, заставило их снова 
остановиться. 

Впереди водном месте горела земля 
на тропинке. Таким показалось сначала. 

Но не бЬіло дЫма, и свет на земле 
бЬіл какой-то неподвиЖнЫй... 

Не начинается ли лесной поЖар?— 
мелЬкнуло в сознании у всех. 

Всякий страх пропал. «КраснЫе 
ЗвездЫ» бросились вперед за своим 
воЖатЫм на охрану леса: так долЖнЫ 
бЫли поступить ленинцЫ-пионерЫ Со¬ 
ветской России. 

Никакого поЖара не бЫло, но то, 
что бЫло, не поддавалось никаким 
об'яснениям. 



Земля, кругом в 3 аршина, свети¬ 
лась ровнЬям молочнЫм светом. На 
этом светящемся пятне мусор хвои 
образовал свои причудливЬіе узорЬі. 

— Что это такое? Окно в земле??! 
«ЗвездЬі», обступив светящееся пятно, 
наклонились и старались разгадать 
причину этого таинственного света. 
Нос Шарика такЖе принял участие в 
этом расследовании. 

Б просветах мусора сквозила хру- 
сталЬно-матовая блестящая поверх¬ 
ность, излучавшая молочно-белЬій свет, 
необыкновенно приятнЬяй для глаз. 

СквозЬ матовую поверхность не 
5Ыло видно ничего. Но исследование 
пуЖно бЬло довести до конца. Шарик 
первЫй, фЬіркая, стал носом разгре¬ 
бать мусор, за ним последовали и 
осталЬнЬіе... 

1957.. .— четЬіре цифрЬі ослепителЬ- 
но-ярко горели па поверхности таин¬ 
ственного круга. 

1957.. . что это значит?—номер это 
или год?... Но преЖде чем кто-нибудь і 
успел вЫсказатЬ свое предположение, 
новое собЬппие, неожиданное, невероят¬ 
ное, обрушилось на «КраснЬіе ЗвездЬі»... I 
Исчез воЖатЬій СереЖа Ступин. 

Он нечаянно ступил обоими ногами 
в светящийся круг и... и его не стало. 



Его исчезновение бЫло до того неверо¬ 
ятно, что глаза отказЬвалисЬ веритЬ. 



Рис. 3. .1957— четыре цифры ослепительно ярко горели на 
поверхности таииствениого круга*. 

ПровалитЬся он не мог, т.к. поверх¬ 
ность светящегося хрусталя бЫла 
цела. 

— СереЖа!.. СереЖа!.. где тЬ*?—кри¬ 
чали пионерЬі. Не шутка Же это его... 
не спрятался Же он в кустах возле?.. 
ОбЫскали кустЫ... Б поисках усердно 
принимал участие Шарик. Но СереЖи 
нигде не бЫло. 


— Я сам видел, как он ступил и 
исчез. 

— И я видел. 

— И я тоЖе. 

Баня Петенко взял каменЬ и не¬ 
сколько раз стукнул им по стеклу. 
Ждали ответа... но толЬко- молчание 
этой странной ночи бЫло ответом. 

— Сломаем «окно»! — предложил 
кто-то. 

Баня Петенко размахнулся и изо 
всех сил бросил каменЬ, но на стекле 
даЖе трещинки не появилось. 

Стали бросатЬ еще и еще, но с 
таким Же успехом. 

— БернемтесЬ домой... расскаЖем... 
позовем сюда, — предложил Коля Са¬ 
буров. 

Л\оЖет бЬітЬ, кто нибудЬ из вас, 
читатели, нашел бЬі это предложение 
самЬім благоразумным, но... это пото¬ 
му, что вЫ не знаете, кто такие ле- 
нинцЪі-пионерЬі. Разве моЖно бЫло, 
потеряв воЖатого, броситЬ его и 
предлоЖитЬ другим, чуЖим людям, от¬ 
правиться на его поиски? Т 

Нет, такие поступки не в обЫчае 
[у пионеров и ленинцев. 

Но что делатЬ?.. Они стояли на тро¬ 
пинке,которая привела их в этот закол¬ 
дованный лес, и не знали, что делатЬ. 


— Одно остается,—сказал реши¬ 
тельно помощник воЖатого Миша 
Суровцев,—пойти за ним: всем всгпагпЬ 
в круг, всем исчезнуть. 

От этих слов всем сталострашно... 

— НеуЖели мЬя струсим и, как тру- 
сЬя, одни без СереЖи вернемся домой? 
ВЬі, как хотите, а я пойду за ним... 

— Ия с тобой!—сказал Коля Чернов. 

— И я!—сказал Ваня Петенко. 

■ — Да все пойдем! Что тут разго¬ 
варивать, ребята. НеуЖели у нас естЬ 
трусЬя? 

— СереЖа!—крикнул Моня Гирш с 
робкой надеЖдой. 

— Се-ре-Жа!—коллективно крикну¬ 
ло все звено. Но ночЬ бЬяла попреЖнему 
молчалива. 

В прорезе леса вверху над ними 
виднелосЬ небо, усеянное мерцающими 
звездами. 

— Ну, становись, ребята!—сказал 
Миша. 

Все оченЬ серЬезнЫе, бледнЬіе вста¬ 
ли так, как они остановились, когда 
слЫшали эту команду. 

— По команде: раз! два! три! все в 
круг! ПриготовЬтесЬ! 

— Стойте... стойте! А Шарик?! 

— Костя, возЬми Шарика на руки,— 
строго и деловито сказал Миша. 



Общее волнение передалось Ша¬ 
рику, и он тихо скулил, когда его брал 
на руки Костя. 

— ПриготовЬся! Раз! Два! Три! 
Марш! 

И звено во главе с муЖественнЬім 
Мишей вступило в к уг. 



Светящиеся ребята. 


НАЧАЛА им показалось, 
К^ЩИвачто ничего особенного не 
ІЖ-&ЧП случилось. Кругом их бЬіл 
шош Же лес. Они шли по 
тропинке. Впереди их, как преЖде, шел 
СереЖа Ступин, а впереди беЖал Ша¬ 
рик. Все бЫло как преЖде, но... небо 
над лесом бЫло совсем другое, и тро¬ 
пинка, по которой они шли, совсем 
другая. Небо бЬіло озарено каким-то 
ярко-оранЖевЬм светом. Источника 
этого света не бЬіло видно, но чув¬ 
ствовалось, что он где-то там, за 


темною завесою леса. 

Тропинка бЬіла вЬлоЖепа из кир¬ 
пичей какой-то стекловидной массЫ и 
тянуласЬ без всяких извилин прямо, 
как по линейке. Да и лес теперь, когда 
они к нему пригляделись, бЬіл совсем 
иной: не бЫло хвороста, мусора, упав¬ 
ших деревьев, пней. Он бЫл какой-то 
строгий, деловитЫй, а не такой не- 
ряшливЬій и запущеннЬій, как преЖде. 



— Я ничего не понимаю... где мЫ?— 
сказал Моня Гирш, но никто ему не 
ответил. Да и не успел бЬі отве¬ 
тить. 

— Смотрите! Смотрите! Что это?! 

Далеко-далеко на стеклянной тро¬ 
пинке показался свет. 

Ребята остановились. БЬіло видно, 
что свет двиЖется по направлению 
к ним. 

— Спрячемся!., сказал Костя. 

— Да, занимай места на разведку! 
приказал СереЖа, и все по его команде 
бросились и спрятались в соседних 
кустах. 

То, что они увидели, бЫло совсем 
необЬчайно. По тропинке к ним при¬ 
близились и прошли мимо них восемЬ 
ребят, в таких Же костюмах, как и 
они, с звеновЬім краснЫм флаЖком, но 
и флаЖок и костюмЫ их светились 
зеленоватЫм светом, совершенно та¬ 
ким Же, каким светится Ивановский 
червячок, светлячок, ночЬю. 

— Не призраки ли это?., сказал со 
страхом маленький Гриша. 

— Молчи!.. Призраков не бЫвает!.. 
строго прошептал СереЖа. 

То, что они услЫшали затем, изу¬ 
мило их такЖс оченЬ и вместе с тем 
успокоило. 



Спереди идущим светящийся малЬ- 
чик на самом обыкновенном русском 
язЫке сказал: 

— Площадка N2 117... Это теперь 
недалеко. Там привал до утра. 

СветлЫе ребята прошли. 

«КраснЫе ЗвездЫ», зачарованные 
всем виденнЫм и слЫшаннЫм, тихонЬко 
последовали за ними. 

Вдруг Шарик залаял... 

Гриша, которому бабушка задурила 
голову всякими вздорнЫми рассказами 
о призраках, испугался и сделал уЖе 
движение беЖатЬ назад. Моня присел. 
Ваня хотел схватитЪ Шарика и за- 
ЖатЬ ему рот, но Шарик отскочил в 
сторону и иродолЖал лаятЪ. 

Вдруг раздался отрЫвистЫй и ко¬ 
роткий свист СереЖи, и все ребята 
бросились к воЖатому. 

Время точно остановилось. «Крас¬ 
нЫе ЗвездЫ» Ждали, что будет даль¬ 
ше, готовЫе ко всему. 

Свет светящихся невидаинЫх ре¬ 
бят вдруг погас. Их точно скрЫл чер- 
нЫй занавес ночи. 

Настороженно слушали их нкзне- 
рЫ. Учащенно колотилось сердце в 
груди звена. 

И вот совсем близко, как на экране 
кино, засветилась снова одеЖда малЬ- 



чика-светляка и послышался его го¬ 
лос, в котором однако не бЫло ничего 
страшного и угрожающего. 

— Кто вЫ, ребята, и откуда? 

— Из ЛЫсогорска,—ответил Сере- 
Жа,—пионерЫ-ленинцЫ звена «КраснЬіе 
ЗвездЬя». МЫ заблудилисЬ, не знаем, 
где мЫ... Шарик!!!! Да замолчи тЬі!!, 
Костя, возЬми Шарика... А вЫ кто и 
откуда? 

— Л\Ьі ленинцЫ-пионерЫ звена «Веч- 
нЫй Костер». Идемте с нами на пло¬ 
щадку 117, там отдохнем и поговорим. 

ТеперЬ наши ребята рассмотрели 
воЖатого «светляков»; у него, как и у 
них, на шее бЫл краспЬій пионерский 
платок, рубашка, трусики и заспиннЬій 
мешок. Все это излучало голубоватЬш 
свет. 

Свисток, какой-то особенный, гар¬ 
моничный и приятнЫй—и вот оба звена 
тронулись в путЬ по стеклянной тро¬ 
пинке. Впереди—светлЫе, сзади—тем- 
нЫе. Гулко отдавались их шаги во 
мраке ночи. 

Не прошло и пяти минут, как пе¬ 
ред ними слева в темном корридоре 
леса открылась площадка. 

То, что потом случилось, показа¬ 
лось нашим ребятам каким-то фанта¬ 
стическим сном. А случилось вот что: 



ПреЖде всего раздался снова при- 
ятнЫй, как прекрасная музЫка, сви¬ 
сток воЖатого «светлячка». Затем 
его голос: 

— Радиосвет! 

И вот два светлЫх малЬчика вЫшли 
из звена и бЬістро обеЖали полянку, 
разбрасЬівая на деревЬя и кустарник 
что-то подобное лепесткам бумаги, 
мелко изрезанной. Двое других разло¬ 
жили на земле целЬяй ворох таких Же 
лепестков и сгребли их в кучу. Еще 
один светящийся малЬчик в это время 
сидел уЖе на земле с каким-то ящич¬ 
ком и Ждал сигнала воЖатого. 

— Контакт! 

— ЕстЬ контакт! 

И вот случилось то, от чего глаза 
лЬісогорских ребят широко раскрЬілисЬ 
от изумления и неоЖиданности: вся 
поляна, все деревЬя вокруг заискрились 
необЬічайно красивЫми разноцветными 
блестками, а ворох лепестков посре¬ 
дине заЖегся оранЖевЫм огнем, излу¬ 
чавшим тепло и свет. 

БосхищеннЫе всем виденнЫм «Кра- 
снЫе ЗвездЫ» молчали.—Ну, содисЬ, 
ребята,—опятЬ просто и по-товари¬ 
щески сказал воЖатЫй звена «свет¬ 
лячков». 



И светлЪіе и темнЬіе уселисЬ, и 
свешлЫе тотчас стали темнЬіми. Их 
одеЖдЬі перестали светиться. 

Когда все стали усаЖиватЬся во¬ 
круг оранЖевого костра, наши ребята 
внимательно рассматривали своих но- 
вЬіх знакомЬіх. 

Ребята, как ребята: ничего осо¬ 
бенного. Так показалось им сначала, и 
толЬко впоследствии они узнали, что 
меЖду ними, лЬісогорскими пионерами, 
и этими ребятами естЬ доволЬно зна¬ 
чительная разница. Но не будем забе¬ 
гать вперед. 

— Ребята, не будем терятЬ вре¬ 
мени: до сна у нас осталось часа пол¬ 
тора. ЛѴЬі долЖнЬі преЖде всего по¬ 
знакомиться друг с другом, потом мЫ 
долЖнЬі по радиофону сообщить радио¬ 
телеграмму в ЦБЮП отчет о выпол¬ 
ненном поручении и сообщить о встре¬ 
че с пионерами ЛЬсогорска. Да? 

— ДаШ—друЖно ответили «свет¬ 
лячки». 

— ПустЬ из экономии времени каж¬ 
дое звено приготовит свои вопросЬі 
другому звену. Даю на это 3 минутЫ. 
Но преЖде всего узнаем, кого как зо¬ 
вут. Начнем с меня. 

— Меня зовут Нипутс АЖерес,— 
воЖатЫй звена «ВечнЬй Костер». 



— Меня — Борубас Ялок, — сказал 
один из «светлячков». 

— Меня—Коля Сабуров. 

Меня... Меня... Меня... послЬішался 
обмен имен и фамилий. 

Потом звенЬя разошлисЬ и стали 
подготовлять свои вопросы. Звено 
«КраснЬіе ЗвездЫ»: Коля Чернов— 
Спросим, откуда они. 

Моня Гирш:—Спросим, отчего они 
светятся. 

Баня Петенко:—Нет, узнаем сна¬ 
чала, отчего засветились деревЬя и из 
чего сделан огонЬ в костре. Отчего у 
них такие страннЫе фамилии и имена. 

Миша Суровцев: — ГІусшЬ скаЖуш, 
отчего небо ночЬю шеперЬ совсем не 
такого цвета, как бЬіло ранЬше. 

— Смотрите, смотрите, север¬ 
ное сияние, — и Миша указал на небо. 
Но это не бЫло северное сияние: на 
небе ярко горели цифрЬі и условмЬе 
буквЬі. 

Что это? Ответить иа это бЫло 
некому: «светляки» совещались, вЬяра- 
башЬявая свои вопросЫ. 

Свисток, и вот оба звена снова у 
костра. 

— Спрашивайте вЬі,— сказал воЖа- 
тЬій Нипутс АЖерес. 



— Хорошо,— ответил СереЖа Сшу- 
пин. Отчего светилась ваша одеЖда, 
когда мЫ шли по тропинке? 

Этот вопрос до краймос гни пора¬ 
зил «светлячков», и они с улЬнбками и 
удивленьем смотрели на СереЖу, за¬ 
давшего такой вопрос. 

— ВЬі этого не знаете?!... СкаЖи 
им, Аширг. 




Беседа у костра в лесу. 



ОГДА заговорил самЫй ма¬ 
ленький из пионеров «Веч¬ 
ного Костра», Аширг. 



Рис. 4. И вот заговорил самый маленький из пионеров 
„Вечного Костра". 


БЫло видно, что он привЬік изла¬ 
гать свои мЫсли и, повидимому, счи¬ 
тал себя спецом в этом вопросе. 

— Ну, вот, слушайте... Б августе 
1933 г. радиофон разнес по всему миру 
известие, что скандинавскому ученому 
шведу Ингриду удалосЬ в своей хими- 



ческой лаборатории разгадать тайну 
'свечения Ивановского червячка. 

Б последующие годЬ тЫсячи фа¬ 
брик на всем земном шаре занялисі 
изготовлением светящихся тканей 
напитаннЫх особЫм химическим со¬ 
ставом и соединенных с карманнЫми 
аккумуляторами особого вида энергии 

Беспроволочная передача этой 
энергии бЫла изобретена гораздо ранЬ- 
ше, и это дало возможность и нам 
вот здесЬ в лесу устраивать такое 
чудесное освещение, или вот... смотри¬ 
те...—Он достал из сумки горстЬ тон¬ 
ких разноцветных бумаЖнЫх круЖоч- 
ков, бросил их вверх, наЖал кнопку 
стоящего возле ящичка, и бумаЖнЬм 
лепестки закруЖилисЬ по воздуху, ка!< 
сотни светящихся разноцветных бо¬ 
бочек. 

— Как красиво!... неволЬно вЫрва- 
лосЬ у Бани Петенко, как красиво 
Светящиеся листики усеяли траву 
вокруг и заискрились на голове и пле¬ 
чах сидящих ребят, 
і — Точно во сне... Не верится даЖе.. 
сказал вслух Коля Сабуров. ТолЬко как 
Же тЫ сказал, что тайна светляка 
бЫла разгадана в 1933 году, а ведЬ у 
нас теперЬ толЬко 1924 г.?... 



ВЬі и представишь себе не моЖете, 
как весело засмеялись пионеры «Веч- 
пого Костра», когда Коля Сабуров 
произнес эту фразу. 

Так Же засмеялись 6Ы и мЬі, чита¬ 
тели, если бЬі кто нибудЬ с самЫм 
серЬезнЬім лицом сказал бЬі нам, что 
теперь ведЬ 1664 год. 

Л\Ьі подумали бЬі, что он шутит. 

— Не смейтесЬ: я говорю правду— 
с обидой в голосе произнес Коля. 

— Значит, вЫ люди начала «Вели¬ 
кой мировой революции»?, сулЫб- 
кой спросил Нипутс АЖерес.— ВЫ при¬ 
шли из 1924 года?.. Это интересно... 
Тебе, Ворубас, надо их порасспросить 
хорошенЬко, ведЬ тЫ у нас историк. 

— Но что Же бЬіло после 1924 г.?— 
с интересом спросил Костя Черняков. 

— А вот спроси нашего «профес¬ 
сора»... И, правда, Ялок, прочти-ка нам 
лекцию по истории. 

Эти слова относились к пионеру 
Ялоку Ворубасу, малЬчику 14 лет, с 
болЬшим лбом и вдумчивЬіми серЬез- 
нЬіми глазами. 

Прозвище «профессор» шло к нему, 
как нелЬзя болЬше. 

Из скромности он стал бЬіло от¬ 
некиваться, но, видя серЬезнЬій инте- 



рес и внимание со стороны пионеров 
звена «КраснЫе звездЫ» и, моЖегп- 
бЫтЬ, полЬщеннЫй вниманием, он начал 
рассказЫватЬ о великой героической 
борЬбе рабочего класса за свое осво¬ 
бождение. 

Сначала он говорил несколько сбив¬ 
чиво, подбирая слова, но затем ею 
речЬ потекла плавно, увлекательно и 
захватила внимание слушателей. 

— Ребята, вЬі, конечно, знаете, что 
в 1924 году алое знамя социальной ре¬ 
волюции развевалось июлЬко в Совет¬ 
ской России; толЬко в этой стране 
вся властЬ принадлежала рабочим и 
крестьянам, на всем Же остальном 
пространстве земного шара хозяйни¬ 
чала гпяЖелая рука Жадной буржуазии, 
угнетавшей рабочих и крестьян. Но 
уЖе в этом году в Западной Европе и 
в других странах то там, то здесЬ 
вспЬіхивали восстания рабочих и росла 
Коммунистическая партия—воЖатЬй 
революционных борцов. Десятки и сот¬ 
ни тЬісяч молодЬіх рабочих, комсомоль¬ 
цев, стекалисЬ под краспЫе знамена 
революции. 

Б последующие годЫ пламя рево¬ 
люционного поЖара перекинулось в 
Германию, БелЬгию, Францию, Италию, 
Англию, в Америку... 



На всем пространстве земного 
шара развернулась смертельная и по- 
і следняя борЬба двух гигантов: Труда и 
Капитала. 

Советская Россия (СССР), восста¬ 
новившая к тому времени свое хозяй¬ 
ство, Москва и КремлЬ бЬіли цита¬ 
делью, несокрушимой крепостЬю, а 
Коминтерн— генералЬнЬім штабом все¬ 
мирной армии восставших рабочих и 
крестЬян. 




Рис. 5- Мо:ква и Кремль были цитаделью, несокрушимой 
крепостью. 

Героическая Красная армия, как 
мощнЫй бронированный кулак, нано¬ 
сила удар за ударом редевшим армиям 
приспешников капитала. 

Еще несколько лет прошло в му- 
чителЬной, но героической борЬбе, и 
вот краснЫми знаменами, как краснЫ- 
|ми цветами, украсилась вся земля. 

Великий Союз Советских Социали¬ 
стических Республик, возникший в 
1923 году, вобрал в себя добровольно 
все народы земли и превратил ее в 
мирную, мировую, трудовую коммуну. 



Навсегда прекратились на земле 
войнЬі. 

Освобожденное человечество сде¬ 
лалось хозяином на земле. С исчезно¬ 
вением гнета и насилий просвещение 
широкой волной разлилосЬ по земле. 
Величайшие научнЬіе открытия и изо¬ 
бретения постепенно сделали ЖизнЬ 
людей на земле легкой и радостной— 
праздничной, но конечно, не праздной. 

БЫтЬ-моЖет,вЫ спросите, что Же 
делали ленинцЫ-пионерЫ в эту эпоху 
революционных бурЬ. 

В 1924 году их бЫло в Советской 
России всего лишЬ 90.000, да столЬкс 
Же в Западной Европе, но руководимое 
Коммунистическим Союзом МолодеЖи, 
разветвленным по всему миру, дет¬ 
ское движение, как снеЖнЫй ком, уЖе 
в последующие годЫ насчитывало в 
своих рядах сотни тЫсяч и миллионы 
ребят, малЬчиков и девочек, охвачен- 
нЫх пламеннЫм стремлением помочЬ 
в борЬбе и строительстве свои отцам 
и старшим братЬям. 

Из них вырастали стойкие, му- 
ЖественнЫе комсомолЬцЫ, а потом 
и членЫ Великой Коммунистической 
Партии. 

В годЫ революционных войн много- 
числеинЫе,прекрасно дисциплинирован- 



нЫе отрядЫ наших братЬев-пионеров 
не толЬко обслуживали тЫл вместе с 
организациями Женщин, но и оказЫвали 
существенные услуги пролетарским 
армиям на фронте. 

Б газетах того времени вЫ най¬ 
дете много описаний подвигов отрядов, 
звенЬев и отделЬнЫх ленинцев-пионе- 
ров. Особенно замечателен подвиг зве¬ 
на белорусских пионеров, которЫе в 
1929 голу доставили в осаЖденнЫй фа¬ 
шистскими войсками ПариЖ весЬма 
ваЖнЫе документы и радиошифр. 

Впрочем об этом я расскаЖу вам 
в один из следующих вечеров, если 
толЬко вЫ не откаЖетесЬ вместе с 
нами путешествовать завтра и в по¬ 
следующие дни. /ЧЫ покаЖем вам нашу 
страну и то, как мЫ теперь Живем. 

— БЫ, ребята, оченЬ раздразнили 
наше любопЫтство и, конечно, мЫ бу¬ 
дем страшно радЫ все это узиатЬ,— 
ответил за всех СереЖа Ступин. 

Зачарованные всем виденнЫм и 
слЫшаннЫм, наши ребята совсем за- 
бЫли про еду, и толЬко теперЬ голод 
дал себя знатЬ. ПервЫм напомнил об 
этом Шарик, который вначале мирно 
леЖал у Л\они Гирш, а потом стал 
громко и с болЬшим аппетитом обню¬ 
хивать чей-то заспиннЫй мешок, ле- 



Жавший на траве. Всем захотелось 
естЬ. Стали доставашЬ булки, сухари, 
колбасу. 

— Ребята, а как Же варитЬ чай 
будем,—вдруг спросил Ваня Петенко. 
ІЗЫл огонЬ, но какой-то не настоящий, 
да и валеЖника вряд ли моЖно достатЬ 
в этом-аккуратном и прибранном лесу. 

Но не успели они пораскинутЬ 
умом, как то, что они увидели, пора¬ 
зило их. «Светляки» (так они их про¬ 
звали) в одну минуту в каком-то лег¬ 
ком, но болЬшом котле вскипятили 
волу, не ставя котел на огонЬ, а опу¬ 
стив в воду какую-то блестящую пла¬ 
стинку, соединенную с тем Же чернЫм 
ящичком, и через минуту вода уЖе 
кипела. 

Но что особенно удивило ребят, 
так это их пища, которую они пред¬ 
ложили и нашим ребятам: небольшие 
кубики и шарики, необычайно нрияіп- 
нЫе на вкус (но это не бЫли конфешЫ). 

От предложенного им лЫсогорско- 
го угощения они деликатно отказались, 
хотя с любопЬітством рассматривали 
и колбасу, и булки. Отведавшим куби¬ 
ки нашим ребятам колбаса и хлеб по¬ 
казались уЖ не такими вкуснЫми, и 
они отдали Шарику болЬше, чем он 
мог с'естЬ. 



Я не могу удерЖатЬся, чтобЬі не 
рассказать еще об одном собЬятии. 
Виновником его бЬял Шарик. В то время, 
когда Шарик заканчивал уЖе свой 
уЖин, один из «светлячков» гладил его 
шерстЬ. 

Вдруг он в уЖасе отскочил от 
него с возгласом: Ффу, паразитЬН и 
с брезгливой гримасой стал вЬягтш- 
рапіЬ руку. Не прошло и минутЫ, как 
два других «светлячка» схватили Ша¬ 
рика и, несмотря на его сопротивле¬ 
ние и визг, оттащили от костра и 
привязали к дереву. 

— Как это моЖет бЬятЬ?— с возму¬ 
щением говорил нашим лЬісогорцам Ни- 
путс АЖерес. Как это моЖет бЬшіЬ, 
чтобЬі у собаки, да еще у пионерской, 
бЬіли паразитЬі? 

Наши ребята могли бЬя сказать, 
что на это в ЛЬісогорске никто не 
обращает внимания, но никто этого 
почему-то не сказал. Вместо этого, 
СереЖа толЬко растерянно произнес: 
—А разве у ваших собак нет блох?. | 

— Конечно, нет. ВедЬ уЖе давнЬям 
давно, лет двадцать тому назад, все 
домашние ЖивотнЬіе бЬіли освобожде¬ 
нья от паразитов путем применения 
химической бани. Такие бани кое-где 
сохранились еще и теперь. Завтра 



вашу собаку придется отправить в 
баню, иначе вам придется дерЖатЪ 
ответ пред муниципалЬнЬім комите¬ 
том чистотЫ домашних ЖивотнЬіх. 

Шарик отчаянно визЖал и рвался 
к своим друзЬям, но они помочь ему 
никак не могли. Помог один «светля¬ 
чок». Он влоЖил в кусок колбасЬі ма¬ 
ленькую лепешечку и бросил ее Ша¬ 
рику. Шарик с‘ел и через три-четЫрс 
минутЫ уЖе крепко спал. 

Пора бЬіла лоЖитЬся и всем ребя¬ 
там. Необычайно приятно прозвучал 
свисток АЖереса. «Светлячки» стали 
укладЫватЬся спатЬ, подостлав под 
себя легкие, мягкие прорезиненнЫе ма¬ 
трасики и подушки. Стали укладЫ¬ 
ватЬся и наши ребята. СквозЬ сом они 
слЫшали, и даЖе видели, как Нипутс 
АЖерес, наклонившись над трубкой 
радиофона, говорил кому-то невиди¬ 
мому: Площадка 117. Юго-Восток. До- 
кладЫваю. Чрезвычайно интересная 
встреча: ребята из 1924 года. ПосЫ- 
лайте утром радиолет. Подробности 
завтра— 



Утро. 


Ш ЫЛО утро свеЖее, солнеч¬ 
ное, светлое, когда громкий 
свисток Нипутса АЖереса 
заставил всех пробудит Ьси. 
все, что случилось накануне, шснсрЬ 
показалось нашим лЬісогорским пи¬ 
онерам сном, приснившимся минувшей 
ночЬю. Но, протерев глаза и осмо¬ 
тревшись, они увидели, что это нс бЫл 
сои. Кругом на поляне поднимались и 
одевались их повЬіе товарищи-пионсрЫ 
с такими странными фамилиями... 

На окраине полянЫ визЖал, при- 
вязаннЫн Шарик, а посреди полянки 
один из «светлячков» убирал вчераш- 
нип, страпнЫй костер в мешок. Да, и 
мешок. 

Он собрал в мешок кучу «бумаЖек» 
излучавших вчера тепло и свет, и па 
месте костра, как преЖде, зеленела, 
трава. 

Надо бЫло всіпаватЬ... Моня Гирш 
и Гриша Степанов—самЫе малепЬкис 
из наших ребят — любили лома поспатЬ 
и повалятЬся, хотя они недавно и за¬ 
писались в пионерЫ, тенерЬ чувство- 



вали болЬшую неловкость, видя, как 
бЫстро и деловито поднимались и 
одевались «Светлячки»... 

Тогда они такЖе бЫстро подня¬ 
лись и принялись одеватЬся и приво¬ 
дить в порядок свой костюм. чиститЬ 
зубЫ,—нелЬзя Же бЫло оскандалитЬ 
свое звено, а оскандалитЬ моЖно 6Ы- 
ло, да и как еще. Бее ребята наши 
чувствовали, что «Светлячки» бЬіли 
сделанЫ точно из другого теста. Это 
бЬяло видно по всему: и по тому, как 
они бЫстро и деловито все делали, и 
по тому, как они бЫстро и деловито 
построились, когда минут через 10 
прозвучал свисток их воЖаіпого. По¬ 
строились и наши ребята. 

Нипутс АЖерес.которЫй.как стар¬ 
ший, принял команду над обоими зве- 
нЬями, вЫшел вперед и сказал: 

— Ребята, будЪте готовЬі! Вчера 
ночЬю я уведомил по радиофону ЦБЮП 
о нашей интересной встрече с лЫсо- 
горскими пионерами из 1924 года. Бее 
заинтересованы. К 10 часам будет 
подан радиолет. Л\Ы покаЖем нашим 
гостям наш город Афу и все, что 
естЬ интересного в нем и кругом него. 
Это будет программа нашего сего¬ 
дняшнего дня, а потом, если не отка¬ 
жутся наши новЫе друзЬя, и если мЫ 



получим разрешение ЦБЮП, мЬі на ра¬ 
диолетах совершим с ними кругосвет¬ 
ное путешествие, но об этом мЪі еще 
поговорим... А пока здоровЬій заряд в 
легкие свеЖего воздуха! Расправим 
мускулЬі и оевеЖимся в реке! Приго- 
товЬтесЫ... 

Никогда еще в Жизни так радостно 
не проделЬівали наши ребята гимна¬ 
стические упражнения, как в это све- 
Жее утро под команду весело улыба¬ 
ющегося Нипутса АЖереса. Затем оба 
звена, цепочкой ступая друг другу в 
следЫ, бодрЫм, легким шагом отпра¬ 
вились купатЬся на реку. На полянке 
остался лишЬ деЖурнЫй «светлячок» 
и Жалобно воющий и взвизгивающий 



Рис. 6. Что было на реке 

Река оказалась совсем близко... 

А что бЫло потом на реке, вЫ сами 
знаете: бросались с берега в воду, 





плавали, кувЬіркалисЬ, нЬіряли, брЫзга- 
лисЬ, фЬіркали, отдувались, а потом 
каталисЬ на горячем прибрежном песке 
и снова бросались в воду, плавали в 
перегонку, плавали на спине, на боку, 
по саЖенке... и наши ребята опятЬ 
убедились в превосходстве и в этом 
своих новЫх знакомЬях: среди «свет¬ 
лячков» не бЬло ни одного сутулого, 
горбатого, узкогрудого, а среди лЫсо- 
горцев такие бЬіли. 

Бее «светлячки» бЫли, как на под¬ 
бор ~ хорошо сколоченнЫе, крепкие, 
силЬнЬіе. Бее они плавали, как рЫбЬі, 
и знали лучше приемЫ плавания. 

Потом ребята узнали, что не толь¬ 
ко их новЬіе знакомцЬі, но и все ребята, 
каких им толЬко ни приходилось встре¬ 
чать, бЬяли такие Же крепкие, здоровЫе 
и силЬнЬіе. 

Освободившиеся от капиталисти¬ 
ческого рабства трудящиеся всего ми¬ 
ра создали новую здоровую ЖизнЬ на 
земле, наука научилась побеЖдатЬ и 
предупреждать болезни, и новЬіе люди 
роЖдалисЬ и вырастали крепкими, силЬ- 
нЫми, сталЬнЬіми. 

ЕЖедневнЬіе занятия физкулЬтурой 
укрепляли их мускулЬі, вЬтрямляли по- 
звоночнЬій столб и заставляли легкие 
дЬппатЬ легко и свободно. 



Но всего этого пока еще не знали, 
не видели наши ребята. Они весело во- 
зилисЬ с «светлячками» в воде и на 
берегу. Как вдруг в воздухе вверху 
послЫшаласЬ музЫка. Бее подняли го- 
ловЫ. 

— Что это?—спросил с любопыт¬ 
ством Гриша Степанов. 

— Радиолет... —ответил спокойно 
светлячок Аширг Вонапетс. 

Но не успел Гриша спроситЬ, что 
такое «радиолет», как из-за леса в 
небе появился летателЬнЫй аппарат, 
несколько похоЖий на наш аэроплан, 
извлекавший при полете музЫкалЬнЬе 
звуки. КрЫлЬя его бЫли прозрачные, 
как у стрекозЫ. Описав над лесом и 
над рекой круг, он точно остановился 
в воздухе на мгновение и стал спу¬ 
скаться вертикально вниз, медленно 
и спокойно, при чем видно бЫло, как 
на его спине работал пропеллер особой 
конструкции. Он спускался на площадку 
№ 117, где провели эту ночЬ пионерЫ. 

Наши ребята торопливо одевалисЬ 
(им хотелось поскорее увидетЬ радио- 
лет), несколько «светлячков» еще 
нЫряли и плавали, но свисток вЫзвал 
и их из водЫ. 

Еще свисток, и оба звена в строй¬ 
ном порядке шагали обратно. 
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Солнце поднялось значительно вЫ- 
ше, грело силЬно, но ребята после 
купанЬя чувствовали себя еще более 
крепкими и бодрЬти. 

— Запевай, Янав,—предложил АЖе- 
рес Нипутс одному из своих ребят. 

И вот раздалась песня звена «свет¬ 
лячков», бодрая, как-то особенно звонко 
звучащая, друЖпая. «Светлячки» пели о 
том, что «кончилось царство насилия 
и злобЫ», что «в мире господствуют 
радостЬ и труд». 

Б песне бЫли шрогашелЬнЫе слова 
о миллионах брашЬев-рабочих, погиб¬ 
ших в борЬбе за мировую коммуну, и 
бодрЫми словами в ней воспевались 
доблесшЬ отваЖнЫх' борцов револю¬ 
ции... Невозможно бЫло с одного раза 
запомнить слова этой прекрасной 
песни, но слушали наши ребята ее с 
болЬшим наслаждением, она хватала 
их за самое сердце. 

— Ну, а теперь вЫ спойте нам— 
иредлоЖил АЖерес нашим ребятам... 
БЫтЬ-моЖет, вЫ споете нам старин¬ 
ный гимн «Интернационал», которЫй 
пели рабочие всего мира в дни Великой 
БорЬбЫ... Нам оченЬ интересно будет 
послушатЬ его из уст современников... 
^Ы пюЖе его знаем и любим петЬ... 
Остановимся, его петЬ на ходу неудобно. 



Стали в круг. ВоЖатЫй СереЖа 
Ступин встал посередине. Лица у всех 
стали серЬезнЫми. Наши ребята чув¬ 
ствовали всю серЬезностЬ и ваЖностЬ 
этой минутЫ. 

ПетЬ «Интернационал» они любили, 
но нуЖно ведЬ бЬіло спетЬ его так, 
чтобы не осрамитЬся и датЬ почув¬ 
ствовать этим ребятам, не знавшим 
борЬбЫ, всю красоту и торжественное 
величие боевого гимна революционных 
бойцов. 

СереЖа Ступин вполголоса сказал: 

— Раз, два, три... и вот раздалисЬ 
звуки нашего великого гимна, сначала 
неуверенные, а потом окрепшие и креп¬ 
нущие с каЖдой строфой. 

ДруЖно и хорошо пели пионерЫ 
«Красной звездЫ». Их голоса звучали, 
как никогда преЖде, крепко, уверенно 
и друЖно. Постепенно к ним присоеди¬ 
нились и «светлячки», зачарованные во¬ 
одушевлением наших ребят. 

«Это естЬ наш последний 

И решителЬнЫй бой, 

С Интернационалом 

Воспрянет род людской»... 

ДруЖно пели ребята; и в каЖдом 
звуке, и в каЖдом слове этого гимна 
слЬшіаласЬ Железная, непреклонная уве¬ 
ренность в победе миллионов рабочих. 



боровшихся за новЫй мир, за комму¬ 
низм. 

Кончили. Пошли далЬше. ПенЬе 
«Интернационала», общее воодушевле¬ 
ние еще болЬше сблизили оба звена. 
Враз, отчетливо и крепко звучали их 
шаги на стеклянной тропинке, по ко¬ 
торой они приблизились к площадке 
№117, половину которой теперЬ по- 
крЬіл своими прозрачными крЬілЬями 
радиолет. 

Наши ребята, которЫе шли впере¬ 
ди, неволЬно ускорили шаг; перед ними 
бЫло грандиозное и вместе с тем гра¬ 
циозное, изящное сооружение из какого- 
то белого металла и вещества, похо¬ 
жего на слюду, или тонкое, но необы¬ 
чайно прочное стекло. 

Напрасно Шарик, привязаннЫй к 
дереву, радостно прЫгал, махал хво¬ 
стом, весело лаял, взвизгивал при виде 
своих друзей; на него теперЬ никто не 
обращал внимания. 

Все бросились к радиолету и стали 
его осматривать. 

— А где Же мотор?—спросил Миша 
Суровцев. 

— Ах, это то, что бЫло преЖде 
на аэропланах... — сказал «светлячок» 
по фамилии Вецворус Ашим. 



Их уЖе нет, а естЬ вот что... 
и он указал на маленЬкий прибор в виде 
ящичка—приемник лучевой энергии... 

— А на чем играл летчик? —спро¬ 
сил Моня, вспоминая музЫку в небе во 
время купанЬя. 

— СтарЫе аэропланЫ при полете 
издавали неприятное однообразное гу¬ 
дение, производимое пропеллером, рас¬ 
секающим и толкающим воздух. Те¬ 
перь эту воздушную струю направля¬ 
ют в особЫй прибор, издающий му- 
зЫкалЬнЬіе звуки. 

Поэтому у нас каЖдЫй радиолет 
имеет как 6Ы свой голос, свою музЫ- 
калЬную мелодию, которую, впрочем, 
моЖно по Желанию заменять другой. 
РадиолетЫ наши такЖе настраивают, 
как настраивали когда-то ваши рояли. 

— А где Же летчик?—спросил опятЬ 
Моня. Он уЖе осмотрел и радиолет, 
и все, что бЫло кругом, и не нашел 
того, кто прилетел на радиолете. 

— Радиолет прилетел без летчика. 
В нем нет теперь надобности... 

Да, впрочем, мне каЖется еще в 
ваше время уЖе делалисЬ первЬіе по¬ 
пытки с земли управлять подводнЫми 
лодками и аэропланами, путем элек¬ 
трических волн разной длинЫ. ТеперЬ 
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передача энергии без проводов, по возду¬ 
ху, уЖе давно самое обыкновенное дело... 

Ну, да вЫ это сами скоро увидите... 

Б это время, когда ребята с таким 
интересом осматривали радиолет, де- 
ЖурнЬіе «светлячки» приготовили для 
всех чай... Впрочем, этот напиток, не¬ 
обыкновенно питателЬнЫй и приятнЫй, 
не бЫл похоЖ по вкусу ни на чай, ни на 
кофе, но все Же что-то он напоминал 
по вкусу нашим ребятам, но что, так 
ни один из них и не мог вспомнить. 
«Светлячки» этот напиток называли 
«далокош». 

Возле каЖдого стакана леЖали те 
Же вкуснЫе кубики, которЫе они про¬ 
бовали вчера вечером и которЫе им 
так понравились... 

ПреЖде чем эанятЬ свое место, 
Гриша Степанов вспомнил о Шарике- 
друге, достал из своего за спинного 
мешка остатки колбасЫ и сЫра и отнес 
Шарику. Вслед за ним один из «свет¬ 
лячков» принес Шарику в милочке пор¬ 
цию «далокоша» и несколЫ^Шубиков. 

Окончив завтрак, все зсфоропилисЬ 
собратЬ свои поЖитки и занятЬ места 
в радиолете. 

- V*; 



На радиолете. 


ОГДА все уселисЬ в уютную 
кабинку ралиолеша, АЖерес 
Нипутс достал свой кар- 
маннЬій радиофон и стал 
говорить кому-то невидимому: 

— «Юго-Восток... площадка № 117. 
Направление Северо-Запад—2-73-45». 

Затем наЖал какую-то кнопку. 
Пропеллер вверху завертелся сначала 
тихо, а потом все бЬістрее, и аппарат 
стал отделяться от земли... 

Вдруг резкий, отчаяннЫй крик /Лони 
врезался в муэЬікалЬную мелодию про¬ 
пеллера: 

— ШарикІ. . Шарика забЬіли!.. ОпятЬ! 
И правда: сверху бЬіло видно, как от¬ 
чаянно прЬігал вверх Шарик, привязан¬ 
ный к дереву, визЖал и истерически 
лаял. 

Нипутс АЖерес повернул рЫчаг, и 
радиолет медленно стал опускатЬся 
на землю. 

Моня Гирш и Ваня Петенко бро¬ 
сились к Шарику, едва радиолет при- 




коснулся к земле, но им дорогу прегра¬ 
дил Нипутс АЖерес. 

— Нет! ПодоЖдите, ребята... ВЫ 
забЫли, что у него паразитЫ... В ка¬ 
бинку взятЬ его нелЬзя... ПоЖалуй луч¬ 
ше его оставить здесЬ, а после по¬ 
шлем за ним санитарнЬш радиолет. 

— Нет, нет,-Жалобно сказал Моня, 
—давайте возЬмем теперЬ! 

В тоне его голоса бЫло так много 
любви и заботЬі о Шарике, что Нипутс 
АЖерес уЖе не стал настаивать на 
своем предложении... Но как увести 
его со всем его грязнЫм ЖивЫм бага- 
Жем? АЖерес задумался, но не надолго... 

— Ребята, давайте сюда все вере¬ 
вочки, какие у кого естЬ, и один платок. 

БЫло исполнено. АЖерес связал все 
веревочки, обвязал Шарику платком 
Живот, привязал к платку веревку, 
другой конец которой прикрепил к ра¬ 
диолету. 

Моня и Ваня заняли свои места. 
АЖерес поместился у рЫчага, надавил 
его, и радиолет снова отделился от 
земли с приятной для слуха, все уси¬ 
ливающейся мелодией пропеллера. А 
после радиолета отделился от земли 
Шарик и полетел вслед за своими 
друзЬями, тихо скуля. 



Рис. 7. А имеете с радиолетом полетел и Шарик. 

БЬіло Жалко Шарика, летящего иод 
ними с судороЖно растопЫреннЫми ла¬ 
пами, но ЖалетЬ его бЫло некогда 
нашим ребятам. 

Они летели уЖе вЬісоко над землей 
и, вЪісунувшисЪ из окон кабинки, с ин¬ 
тересом рассматривали чудесную па¬ 
нораму, расстилавшуюся под ними. Точ¬ 
но огромная географическая карта ле- 
Жала под ними. Серебряной лентой 
извивалась речка среди зеленеющих 
полей. Чернели там и тут правилЪ- 
нЫми квадратами пятна леса. Г рядами 
тянулисЬ горЫ, уходя в безграничную 
далЬ. 

БЫло и Жутко и радостно нашим 
ребятам лететЬ на такой болЬшой 
вЬісоте над землей. 



— Смогпритеі Смотрите!., сколько 
шпиц! Целая стая!., вскрикнул Миша 
Суровцев и показал палЬцем впереди 
себя. 

— А вон еще и еще... ЦелЬій кара¬ 
ван!.. прибавил Моня Гирш. 

~ Это не птицЫ, улЫбаясЬ сказал 
один из «светлячков». 

И правда, это не бЫли птицЫ. Наши 
ребята в этом скоро убедились. Это 
бЫли ОдноместнЬае маленькие радио- 
летки, юркие и подвиЖнЫе, и болЬшие 
радиолетЫ, вмещавшие сотни пасса¬ 
жиров и летевшие с ваЖностЬю боль¬ 
ших и солиднЫх птиц. 

В 1924 году аэропланЫ бЬіли еще 
сравнительно редкостЬю, и люди боль¬ 
ше ходили и ездили по земле, но к 
1957 году воздушное сообщение сдела¬ 
лось наиболее распространенным спо¬ 
собом передвижения людей и грузов, 
таким Же, как в наше время езда на 
лошадях, велосипедах и автомобилях. 

Но наши ребята ничего этого не 
знали еще и теперЬ с огромнЫм инте¬ 
ресом и изумленЬем смотрели на ты¬ 
сячи аэролетов, несущихся по воздуху 
в разнЫх направлениях и сверкающих 
своими прозрачными крЫлЪями в синеве 
июлЬского неба. 



— Смотрите: бразильские аэроле- 
тЫ!.. вскрикнул один из «светлячков». 

Мимо них и над ними летела целая 
стая сверкающих аэролетов с четЫрЬ- 
чя буквами на крЬілЬях «В. 8.8. К.» — 
Бразильская Советская Социалисти¬ 
ческая Республика, и с девизом на язЬіке 
эсперанто «Ккіп ргеІаТ», что значит: за 
рабочее дело «БудЬ готов!» 

— Да, это они! Делегация бразиль¬ 
ских ленинцев-пионеров, летящих на 
всеуралЬский слет пионеров... с Жи- 
востЬю сказал Нипутс АЖерес. 

— Ну, «КраснЫе ЗвездЫ», везет Же 
вам: вЫ попадете сегодня как раз к 
открЬітию слета. 

— Оезда... поправил Ваня Петенко. 

— Нет,—слета! Это вЫ с'езЖалисЬ 
по земле, а мЫ уЖе давно слетаемся 
по воздуху, улЫбаясЬ ответил «свет¬ 
лячок» Янав. 

— Что это там на горе за стран¬ 
ные сооружения с вЫсокими мачтами 
и с какими-то шарами на них?.. 
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— Это окружная нимбофактура. 

— Что это такое?—с интересом 
спросили наши ребята. 

— Ну, в ваше время этого еще не 
бЬіло. Это, если моЖно так вЫразитЬся, 
«фабрика туч»,—станция, вЬізЬівающая 
атмосфернЫе осадки: летом доЖди, а 
зимою снег. 

вероятно, вЫ делали экскурсии на 
ваши метеорологические станции... ВЫ 
знаете, что на них в ваше время изу¬ 
чали состояние атмосферы, направле¬ 
ние ветров, температуру, и на осно¬ 
вании этих даннЫх ученЫе могли тогда 
делатЬ кой-какие предсказания пред¬ 
стоящей погодЫ, но делатЬ погоду в 
ваши времена еще не могли, хотя кой- 
какие опЫтЫ и тогда уЖе делалисЬ. 

Искусственное испарение воднЫх 
бассейнов, искусственное сгущение ат- 
мосфернЫх водянЫх паров в наше время 
дают возможность нашим нимбофак- 
иіурам производить доЖди, когда они 
нам нуЖнЫ, и рассеивать доЖдевЫе 
тучи, когда они вреднЫ для наших 
посевов. 

Наука подчинила себе погоду. 

Вот, смотрите, работают наши 
шракторЫ на нолях... 

Радиолет снизился, и наши ребята 
с любопЫтством стали наблюдать 
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работу гигантских тракторов, возде¬ 
лывающих землю. 

Могучие сталЬнЫе чудовища с боль¬ 
шой быстротой двигались по земле и 
взрЫхляли почву. 

— V нас пашут весной, в апреле, 
в мае, сказал Миша Суровцев. 

— МЫ научились ускорять созре¬ 
вание хлебов, ответил Нипутс. Май¬ 
ские посевЫ у Же собранЫ. ТеперЬ в 
июле снова производится вспашка и 
засев. 

— Что это? Что это?' — вскрик¬ 
нул Коля Сабуров, показЫвая палЬцем. 

Ребята с удивлением увидели, как 
один из гигантских тракторов, у кото¬ 
рого вЫдвинулисЬ по сторонам крЫлЬя, 
вдруг стал подниматься на воздух и 
полетел, как огромнЫй Жук, наполняя 
воздух гудящим ЖуЖЖанЬем. 

— А ЖелезнЫе дороги и пароходы 
у вас естЬ?—спросил Моня Гирш. 

— Кое где еще сохранились, но мЫ 
предпочитаем теперЬ воздух земле и 
воде,—улЫбаясЬ ответил один из «свет¬ 
лячков». 

— НеуЖели лошадей у вас теперЬ 
нет? с интересом спросил опятЬ Моня. 

— ЕстЬ, конечно, но толЬко в му¬ 
зеях и зоологических садах и парках. 
Но работа ЖивотнЫх нам теперЬ не 



нуЖна. МашинЬі все делают лучше и 
скорее. 

Чем далЬше летел радиолет, тем 
оживленнее становилось двиЖение ра¬ 
диолетов по воздуху. 

Нииутс АЖерес вЫнул из кармана 
трубку радиофона, передвинул на ней 
цифрЬі и сказал кому-то: 

— Здравствуйте, товарищ... ѴЖе 
возвращаетесь?... Все ли благополучно 
в звене?. 

И наши ребята слЬішали, как голос, 
исходящий из другого конца трубки, 
явственно ответил: 

— Все благополучно, товарищ Ни- 
путс. Лечу на слет... А что это за 
зверЬ болтается у вас на веревочке? 

— Это пионерская собака из 1024 
года... потом расскаЖу... 

А радиолет все летел вперед с 
гармоничной негромкой мелодией. 

— Смотрите!.. ОпятЬ целая стая 
аэропланов,—показал СереЖа Ступин. 

ВЬістроившисЪ в небе правильной 
колонной, впереди несласЬ целая эскад¬ 
ра аэролетов. 

— Это две тЬісячи уралЬских ра¬ 
бочих полетели на экскурсию—в гости 
к братЬям-рабочим в Италию. 

Видите, на головном аэролете слова 
привета: 



«Привет Итальянской Советской 
Социалистической Республике от 
уралЬских товарищей-рабочихі..» 

Эскадра несласЬ на юго-запад. Сот¬ 
ни мелодично-звучащих аэролетов этой 
эскадрЬ, гармонично настроенных, уно¬ 
сились в далЬ с оркестровой музЫкой 
звуков. 

Наши ребята широко раскрЫтЫми 
глазами смотрели на это невиданное 
зрелище, а под ними уЖе бЫло пред- 
местЬе гор. Афу. Но какого города!.. 
Совсем не похожего на их АЫсогорск. 

Б лучах июлЬского солнца он весЬ 
сверкал и переливался световЫми бли¬ 
ками, утопая в зелени садов и парков. 
Г ород из стекла и стали! 

ЛЫсогорские ребята еще не знали, 
что в последующие годЫ громоэдские 
и опаснЫе постройки из камня и де¬ 
рева отошли в область истории, и 
люди научились строитЬ дома из стали 
и матового двойного стекла. Такие 
дома не горели, не разваливались, бЫли 
гигиеничны, удобнЫ во всех отноше¬ 
ниях и слуЖили людям безмерно долгое 
время. 

И вот над таким городом они ле¬ 
тели на радиолете. Они различали 
огромное движение по улицам города, 
они видели множество аэропланов, пла- 



нирующих на плоские крЬяши домов и 
поднимающихся с них. Всюду бЬіло дви¬ 
жение и напряженная деловая ЖизнЬ. 

Радиолет снижался. Еще несколЬко 
минут, и он, замедлив ход, остановился 
в воздухе и стал опускатЬся вниз при 
помощи пропеллера на своей спине и 
перестановки плоскостей. 

Как толЬко аппарат прикоснулся 
к площадке, те Же два «светляка» от¬ 
цепили Шарика от радиолета и по 
указанию АЖереса обвязали его, или 
лучше сказать, запеленали его в крас- 
нЫе пионерские платки, так что у 
него из них смешно торчал толЬко 
пятачек носа. Как ни ЖалЬ бЬіло нашим 
ребятам Шарика, но поделатЬ ничего 
нелЬзя бЫло. 

Ребята осмотрелисЬ: огромная пло¬ 
ская крЫша из молочно-белого стекла 
вмещала десятки других аэролетов 
со слоЖеннЬіми на спине раздвиЖнЬіми 
крЬілЬями. Сновали туда и сюда пас- 
саЖирЪі радиолетов. Работали под'ем- 
нЫе машинЬі. Медленно верпіелисЬ коле¬ 
са радиаторов, собирающих солнечную 
энергию. 

— Построиться!.. послЬішаласЬ ко¬ 
манда АЖереса Нипутса. 

И ребята, вЬістроившисЬ, вошли в 
кабинку спуска. 



Всеуральский слет юных пионером. 


ГРОЛМіЫЙ зал из молочно- 
белого стекла и стали вме¬ 
щал десятки тЫсяч пионе¬ 
ров, слетевшихся со всего 
Урала. 

Посреди этого зала на особой эст¬ 
раде, где обЫчно в наше время поме¬ 
щается президиум, возвЬішалисЬ све- 
шовЫе экраны и рупорЫ-радиофонЫ. 

В этом океане пионерских голов 
трудно бЫло 6Ы, и даЖе невозможно, 
отЫскатЬ, где разместились наши 
лЫсогорские ребята и пионерЫ звена 
«ВечнЫй Костер». Говор десятков тЫ- 
сяч ребят напоминал немолчнЫй шум 
морского прибоя. 

Но вот точно в назначенное время, 
в 2 часа 15 мин., денЬ превратился 
в полную ночЬ, и в темноте на огром¬ 
ном экране наши ребята увидели прези¬ 
диум. Среди наступившего безмолвия 
рупор-радиофон громко, ясно и от¬ 
четливо передал слова председателя: 
«Товарищи, об'явлню всеуралЬский слет 



пионеров открЫтЫм. Исполним гимн 
всемирного освобожденного труда». 



Рис. 8. Рупор радиофона передал слова председателя. 

Никогда преЖде наши ребята не 
слЬішали гимна более величественного. 

И снова голос председателя с Жи- 
вЪіми и яснЬіми глазами: 

— А теперЬ, преЖде чем перейти 
к деловой части нашего слета, заслу¬ 
шаем слова приветствия от наших 
бразильских братЬев, прилетевших се¬ 
годня. 

И наши ребята увидели на экране 
отряд бразильских пионеров и услЫ- 
шали их слова: 



— «Ош имени пионеров Бразильской 
Советской Республики мЫ приветству¬ 
ем 143-й всеуралЬский слет пионеров. 

ЛѴЬі много знаем о Башей настой¬ 
чивости и энергичной работе. ЛѴЪі 
уполномочены пригласить вас поЖа- 
ловатЬ к нам в Бразилию на юбилей¬ 
ный праздник юЖно-американских ле- 
нинцев-пионеров. 

МЫ улетаем обратно через два дня 
и будем безмерно радЫ, если тЫсячи 
уралЬских пионеров полетят вместе 
с нами на наш праздник. 

Гром аплодисментов бЫл ответом 
на эти слова. И снова голос предсе¬ 
дателя. 

— ТеперЬ позвольте вам предста¬ 
вить редких, небЫвалЬіх и дорогих го¬ 
стей нашего слета: звено пионеров- 
ленинцев из 1924 года!.. 

Луч света упал на наших ребят, 
сидевших в зале, и они увидели себя 
на экране, увидели свое смущение и 
то, как они неловко построились, и 
услЫшали потом громко на всю залу 
смущенную и немного сбивчивую речЬ 
СереЖи Ступина: 

— МЫ... тоЖе приветствуем с'езд 
уралЬских пионеров... МЫ из ЛЫсогор- 
ска... у наг тоЖе будет с‘езд. МЫ при- 



ветсгпвуем вас всех... Наше звено на¬ 
зывается «КраснЫе ЗвездЫ». Л\Ы оченЬ 
хотим бЫтЬ такими, как вЫ, так Же 
работать настойчиво, друЖно и энер¬ 
гично... 

В ответ снова грохот аплоди¬ 
сментов. 

Видно бЫло, что наши ребята по¬ 
нравились слету. 

Вот что сказал председатель в 
ответ на слова СереЖи: 

— Товарищи, нам никогда еще не 
приходилось видетЬ ребят современ¬ 
ников Великой ОктябрЬской Революции. 

Это дети рабочих, тех самЫх ра¬ 
бочих, которЫе участвовали в самЫх 
лютЫх и Жестоких схватках с врагами 
рабочего класса. Эти ребята видели 
своими глазами героическую борЬбу 
двух гигантов: труда и капитала. И 
они по мере сил и возможности помо¬ 
гали своим отцам и старшим братЬям 
в этой борЬбе. Привет наш и слава ле- 
нинцам-пионерам 1924 года. (Гром апло¬ 
дисментов). ПустЬ они, когда возвра¬ 
тятся к себе домой, передадут своим 
отцам, братЬям и матерям горячую 
иризнателЬностЬ от тех, кто Жил 
после них. Никогда эта признателЬ- 
ностЬ героям великой борЬбЫ не изгла¬ 
дится'из памяти всего освобожденного 



человечества. Слава героям, погибшим 
в борЬбе!. 

Буря аплодисментов... Снова луч 
света упал на наших ребят, и они уви¬ 
дели себя на экране смущенно и ра¬ 
достно раскланивающимися. 

Собрание перешло к деловой части 
слета. Тут толЬко Гриша Степанов 
первЬій из ребят вспомнил о том, что 
Шарика нет с ними... Он сказал об 
этом на ухо Моне, Моня—СереЖе... 

Тревога закраласЬ в сердце ребят. 
Не забЬіли ли его связанного на крЬіше- 
площадке?.. Где теперЬ Шарик?., что 
с ним?.. 



Шарик пропал. 


ІЙ 


І ЫСЛЪ о возможной потере 
Шарика не давала ребятам 
возможности внимательно 
слушатЬ деловую частЬ за¬ 
седания. Им хотелось, чтобы заседа¬ 
ние скорее кончилось, и они могли бЬі 
отправиться на поиски Шарика-друга. 

А собрание меЖду тем обсуЖдало 
весЬма интересный вопрос об участии 
в следующем 1956 г. во всемирном пи¬ 
онер-конкурсе по обследованию Африки. 
Условия этого африканского конкурса, 
разработанные мировЫм Бюро Дет- 
двиЖения, бЫли следующие: 

1} Аэрофлоту приготовиться и пе¬ 
ревезти в промежуток времени с 1—15 
мая 1956 г. и вЫсадитЬ на восточнЫх, 
западнЫх, севернЬіх и юЖнЬіх берегах 
Африки конкурирующие националЬнЬіе 
пионер-отрядЬі. 

2} Всем отрядам будет дана одна 
и та Же задача: проникнуть внутрь 
странЬі на 100 километров и обследо- 
ватЬ пройденнЫй путЬ в географиче- 
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ском, этнографическом, зоологическом 
и лр. отношениях. 

3) К осени собранный материал- 
коллекции, рисунки, фотографии и пр. 
доставить в Москву на экспедицион¬ 
ную конкурсную вЫставку. 

4) Конкурирующие отрядЫ долЖнЬ 
вЫдвинутЬ докладчиков. 

5) Жюри из представителей Миро¬ 
вого Общества географов и естество- 
испЬітателей произведет оценку экспо¬ 
натов и докладов и присудит призЫ. 

ПервЫй приз —эскадра подводнЫх 
лодок в 200 шт. 

Второй приз—флотилия радиоле¬ 
тов в 150 шт. 

Третий приз—отряд автомобилей 
в 100 шт. 

БЫло видно, что этот конкурс 
оченЬ заинтересовал собравшихся. БЫ¬ 
ЛО решено принятЬ в нем участие и 
в виде подготовки к нему теперЬ Же 
назначить предварительный конкурс 
приуралЬских отрядов по обследованию 
Урала. 

Единственным призом этого кон¬ 
курса сделатЬ: право на участие в 
мировом африканском конкурсе. 

ВторЫм вопросом бЫл вопрос о 
помощи северо-сибирским детям. 



Северная СибирЬ с ее огромнЫми 
лесами и тундрами и в 1957 г. бЫла еще 
страной относительно отсталой. На¬ 
селение ее, хотя и оставило уЖе ко¬ 
чевой образ Жизни, все Же нуЖдалосЬ 
в кулЬтурной и всякой иной помощи. 

После целого ряда оЖивленнЫх де- 
ловЬіх предложений собрание приняло 
резолюцию: 

1) присоединиться к постановле¬ 
нию английских ленинцев-пионеров и 
организовать на севере Сибири «фор- 
иостЫ» кулЬтурной работЬі среди ту- 
земнЫх детей, 2) лагернЫй сезон всем 
отрядам по очереди отбЬіватЪ на этих 
форпостах и 3) для обслуживания фор¬ 
постов и связи с Уралом выделить 
эскадру радиолетов. 

Во время обсуждения этих вопро¬ 
сов наших ребят пораЖала дисципли¬ 
нированность собрания: никто не шу¬ 
мел, не разговаривал с соседом, мешая 
ему слушатЬ, как это часто они на¬ 
блюдали на своих собраниях. Не бЫло 
такЖе длиннЫх речей и пустословия. 
ОраторЬі говорили кратко и деловито. 

Собрание закончилось. Стало снова 
светло и шумно. ОткрЫлисЬ многочи¬ 
сленные двери, и отрядЫ пионеров ста¬ 
ли в порядке расходигпЬся. 



Около наших ребят оказались Ни- 
путс АЖерес и его пионерЬі. 

— ТеперЬ к нам в гости... сказал 
Нипутс, приветливо улЫбаясЬ. 

— А Шарик?.. Где Шарик?., тревож¬ 
но спросили в один голос Моня и Коля. 

~ Шарик?.. И наши ребята увидели 
растерянность на лице Нипутса. Уви¬ 
дели, как он торопливо достал из кар¬ 
мана трубку радиофона, торопливо пе¬ 
редвинул на ней какие-то цифрЫ и, 
волнуясЬ, спросил: 

— Лифт спуска 127 — 13?.. Осмо¬ 
трите, пожалуйста, площадку. Не на 
ней ли у стенЫ леЖит краснЫй свер¬ 
ток? Жду ответа. 

С величайшим нетерпенЬем, затаив 
дЫханЬе, Ждали лЫсогорские ребята 
ответа. 

Прошла минута, две, три... пятЬ... 
семЪ... десятЬ... и, наконец, голос из 
трубки явственно произнес: 

- Нет!.. 

БледнЫе и растерянные стояли на¬ 
ши ребята. «Шарик исчез».. «Шарика 
нет»., у всех в голове болезненно от¬ 
зывались эти мЫсли. 

ПервЫм очнулся Нипутс. Голосом 
снова твердЫм он отдал распоряжение: 

— Трое: Аширг, Янав и кто нибудЬ из 
«КраснЫх Звезд» отправятся на поиски 



Шарика.. ВзятЪ с собой радиофонЬя. 
В в час. в., где бЬя вЬі ни находились, 
буду слушатЬ ваши докладЬ. Желаю 
успеха! БудЬте настойчивы и внима- 
телЬнЬя. 

ЛЬяеогорцам всем хотелосЬ отпра¬ 
виться на поиски Шарика-друга, но 
Середка вЬбрал из них Моню Гирш. 

СерЬезнЫе, с сознанЬем всей от¬ 
ветственности и важности поручения, 
трое ребят сейчас Же вЫшли из строя 
и, немедля ни минутЬі, отправились на 
поиски Шарика. 

ГрустнЫе, озабоченнЬе стали вЫ- 
ходитЬ из зала собраний и наши друзЬя 
вместе с ребятами Нипутса. 



На улице. 


■ ИШЬ гтюлЬко они вЫшли на 

и У л ицу. необычайная карти- 

р^Я^^Яна невиданного города, де- 
вшнівловая ЖизнЬ, шум и движе¬ 
ние заглушили тоску по Шарику. 






Они спускались по огромной, широ¬ 
кой лестнице, а внизу перед ними на¬ 
право и налево двигались, не сливаясЬ 
одна с другой, две бЬістро бегущие реки 
людей. Но что особенно их удивило: 
люди двигались, не передвигая ног. 

Движущиеся тротуарЬі, как реки 
несли стоящих на них. С разной бы¬ 
стротой неслисЬ разнЫе тротуариЫе 
полосЫ, давая возможность пассажи¬ 
рам без труда менятЬ скорости, пере¬ 
ходя с одной полосЫ на другую. Наи¬ 
большая бЫстрота полос бЫла по¬ 
средине. 

Спустившись с лестницЫ, наши 
ребята взошли на медленно плЫвущую 
полосу, перешли на следующую, еще 
на следующую, и понеслисЬ с болЬшой 
быстротой, обгоняя тех, кто бЫл 
справа от них. 

ОгромнЫе дома из стекла и стали. 
СталЬнЫе, точно круЖевнЫе, мостЫ 
перекинуты через улицу и площади. 
Такие Же высокие башни, точно вре¬ 
завшиеся в синее июлЬское небо— все 
это неслосЬ мимо них с головокруЖи- 
телЬной быстротой. 

Все это приковЫвало их внимание. 
ГолЬко позднее они обратили внимание 
на пассажиров этого невиданного по¬ 
езда, на граЖдан этого нового мира. 



Все это бЫли здоровЪіе, силЬнЫе, 
ловкие, как муЖчинЫ, так и ЖенщинЫ. 
Не бЫло видно бледнЫх, измоЖденнЫх 
лиц, сутулЫх и сгорбленнЫх фигур. Не 
бЬяло такЖе грязно и бедно одетЫх. 

Но что особенно понравилось на¬ 
шим ребятам, после того, как они еще 
болЬше соприкоснулись с этим новЫм 
миром людей, так это какая-то осо¬ 
бенная милая приветливость и общи- 
телЬностЬ. 

Точно все люди на земле сделались 
хорошими знакомЬіми и друзЬями. 

Хорошее и простое слово «това¬ 
рищ», которое рабочие начали употре¬ 
блять со времени ОктябрЬской Рево¬ 
люции и даЖе еще ранЬше,—теперЬ 
стало вЫраЖатЬ истиннЫе отношения 
людей друг к другу- Мир превратился 
в единую трудовую коммуну, а все люди 
в друЖную рабочую семЬю. 

Звучал веселЫй смех, приветливо 
улЬібалисЬ и раскланивались встреч- 
иЬіе, доносились обрЬівки слов ожив¬ 
ленной беседЫ. 

— А что это они слушают? спросил 
кто-то из наших ребят у Нипутс АЖе- 
реса, указывая на многих пассажиров, 
имевших радиофоннЫе трубки возле 
ушей. 



— Слушают городские новости, а 
шакЖе новости всего мира. Радиофон- 
нЫе станции непрерывно сообщают 
обо всем значительном и ваЖном, что 
происходит во всем мире. 

Сейчас мЫ приедем в пионер-клуб, 
и я вЬідам вам шакЖе радиофоннЬіе 
трубки. ВЫ не толЬко будете в курсе 
всех важнейших событий мира, но вЫ 
смоЖете по Желанию слушать симфо¬ 
нические концерты ПариЖа, Лондоне, 
ІІЬю-Иорка. 

Где 6Ы вЫ ни находились: в городе, 
в поле или в лесу, вЫ моЖете соединить 
себя шакЖе с ЦентралЬнЫм Домом 
Художественного Чтения и слушатЬ 
рассказЫ, повести и приключения в 
любое время дня и ночи. 

ЛЛаленЬкие ребята у нас любят 
перед сном соединять себя с ЦентралЬ¬ 
нЫм Домом Сказок и Песен. 

Не так давно стали входитЬ во 
всеобщее употребление радиоскопЫ, 
маленькие карманнЫе приборЫ, дающие 
возможность видетЬ не толЬко того, 
с кем разговариваешь по радиофону, 
но и видетЬ картинЫ природЫ, отда¬ 
ленные от вас на сотни и тЫсячи 
верст. 

— Приехали! приехали! крикнул один 
из «светлячков», все засуетились и, 



переходя с одной полосы на другую, 
направились к болЪшому красивому 
зданию, на фасаде которого можно 
бЬло прочестЪ: «Дом юных ленинцев- 
пионеров». 


Дом юных пионеров. 



ГРОМНОЕ здание с сот¬ 
нями комнат. Прекрасные 
светлые залы, столовые, 
спалЬни, мастерские, залы 
для игр и физкулЬтуры, и рядом огром¬ 
ный бассейн для плавания, души, ванны. 



Рис 10. И рядом огромный бассейн для купанья. 

Все это необычайно изумляло и 
восхищало наших ребят, когда они. 



после обеда в светлой и чистой сто¬ 
ловой, осматривали дом пионеров го¬ 
рода Афу. 

Особенно понравился им тихий и 
уютный зал слушания, в котором сотни 
юных ленинцев, сидя в удобных креслах, 
слушали в трубки радиофоиов новости 
мира. 

ЛѴиша Суровцев взял одну из тру¬ 
бок, прилоЖил к ушам и сейчас же 
услЫшал: 

— Работы по соединению широким 
каналом Каспийскою и Черною морей 
заканчиваются. 

— Электрическая тепловая сетка 
для таяния вечного снега вчера удачно 
брошена на вершину Казбека. На днях 
в ущелЬях внизу начнут работать во- 
дянЬіе турбины огромной мощности. 

— 32-ая лаборатория для изучения 
жизни Тихого Океана благополучно 
спущена на глубину 8 верст. Для глу¬ 
боководных экскурсий она будет от¬ 
крыта не ранЬше, чем через месяц. Ее 
местоположение: 22° с. ш. и 178" в. д. 
(от о. Ферро). 

Но некогда было слушатЬ нашим 
ребятам. Переходя из этажа в этаж, 
они вышли, наконец, на плоскую крЫшу- 
террасу, откуда открывался чуднЫй 
вид на весЬ город. 
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В прощалЬнЬіх лучах заходящего 
солнца город из стекла и стали свер¬ 
кал тЫсячами отраженных солнц. 

Жару июльского дня уже сменяла 
прохлада вечера. Ребята наши дышали 
полной грудЬю и смотрели во все глаза. 
Над крЬішами домов, как и утром, они 
видели сотни радиолетов, летящих и 
парящих в воздухе, сверкая прозрач- 
нЬіми крЬілЬями. 

А внизу движущиеся улицы бЫли 
нодобнЬі бЫстро-бегущим потокам. Ка¬ 
кими крохотными казались люди с вЫ- 
сотЫ огромного многоэтажного дома!.. 

— Куда они спешат, эти люди?.. 
спросил Гриша. 

— Домой, в города-садЫ, что зеле¬ 
новатой лентой окружают город Афу. 
Здесь лишЬ центр деловой жизни. Зав¬ 
тра мы увидим эти города-сады, ска¬ 
зал Нипутс Ажерес. Там живет огром¬ 
ная частЬ жителей Афу. Я хочу позна¬ 
комить вас с моими родителями. 

Солнце уже касалосЬ своим краем 
зеленеющих предместий города. 

— ВосемЬ часов, сказал Ажерес. 
В 9 час.—беседа у костра здесь же на 
крЫше. Я надеюсь, что и вЫ. ребята, 
примете в ней участие. Всем нам оченЬ 
интересно знать, как вЫ жили во вре¬ 
мена героических битв. 



С этими словами он достал из кар¬ 
мана трубку радиофона и сказал: 

— А теперЬ послушаем доклад на¬ 
ших разведчиков о Шарике. Л\Ы усло¬ 
вились: в в час. 

— Алло, слушаю... 

— О Шарике. Опрос лиц, постоян¬ 
но находящихся на аэроплощадке, не 
дал никаких результатов: никто крас¬ 
ного свертка не видел. 

/ЛЫ бЫли в Центральном Ьюро по- 
іиеряннЬіх вещей—красного свертка нет 
и там. 

В Бюро Справок нам сообщили, что 
в 3 часа 17 м. кпю-іпо по радио справ¬ 
лялся о собачЬих паразитах и тот же 
голос наводил справку о максималь¬ 
ной электронасЬшденности собачьей 
шерсти. 

Б химические бани собак сегодня 
не поступало. Б 7.20 в бюро потерян- 
нЬх вещей поступил пионерский пла¬ 
ток с прилипшими к нему волосами и 
с запахом собаки. Платок найден в с. з. 
части города в туннеле подземной до¬ 
роги между станциями 163А и 164 Б. 
Поиски продолжаем. Наша радиоскопи- 
ческая справка через час появится во 
всех пригородах. Следующий доклад 
завтра в 6 вечера. 



— Неужели его украли? жалобно 
спросил Гриша. У всех лЫсогорских ре¬ 
бят можно бЬіло увидеть на лицах тре¬ 
вогу и печаль. 

— Не думаю, ответил Ажерес. Кра¬ 
тки теперь совершаются очень редко. 
Виновниками их являются почти исклю¬ 
чительно вЫходцЫ из стран, не так 
давно освободившихся от гнета капи¬ 
тализма. 

В этих странах коммунистический 
бЬіт и привЬічки еще не успели глубоко 
ироникнутЬ в сознание населения. Во 
всем же остальном мире, где властЬ 
частной собственности и капитализма 
бЫла давно уже опрокинута, грабежи 
и кражи почти вЫвелись. И это вполне 
понятно: в капиталистическую эпоху 
большинство преступлений соверша¬ 
лись из-за денег, из-за имущественного 
неравенства, из-за нуждЬа, жадности 
и желания еще больше разбогатеть. 
Человек человеку бЫл волк. 

Социальная революция вЫрвала фа¬ 
брики, заводЬя и торговлю из рук соб¬ 
ственников и передала их в руки тру- 
ловЫх коммун, или лучше сказать, в 
руки всего Всемирного Союза Совет¬ 
ских социалистических республик. 

Все, что вЫрабатЫвается на фаб¬ 
риках, распределяется теперь разумно 



и целесообразно между всеми, кто 
трудится на пользу общую. Ничего 
не могѵш получать лишь белоручки, 
лодЬіри и леЖебоки. 

Да их те іерь, впрочем, и нет. Ком¬ 
мунистическое воспитание с детства 
приучило людей к труду и к трудовому 
общежитию. 

Если ваш Шарик украден, то сделать 
это мог лишь какой нибудь вЬіходец 
из недавно коммунизированнЫх стран, 
хотя и там теперь преступления ста¬ 
новятся все реЖе. 

Слушая Ажереса и удрученнЫе по¬ 
терей Шарика, наши ребята не заме¬ 
тили, как зашло солнце и наступил 
вечер. 

Уже на темнеющем небе просту¬ 
пили звездЫ, и полная луна стала со¬ 
вершать свой путь. 

Ажерес посмотрел начасЬіисказал: 

— Через 5 мин. вспЫхнет в городе 
свет. БЫ увидите, как это красиво. 



ород Афу вечером 


СЕ снова подошли к решет¬ 
ке, обрамляющей плоскую 
крЬішу, и стали смотреть 
на город. 

Прошло несколько минут, и вдруг 
город вспЬіхнул светом. Наши ребята 
даже вздрогнули при виде неожиданно- 
яркой и сказочно-чарующей картинЬі. 

Матово-белЬе стекляннЬіе стенЬ 
всех доме в в городе стали излучатЬ свет, 
и на улицах стало светло, как днем. 

— А где же уличнЬіе фонари и лам¬ 
почки? спросил кто-то из лЫсогореких 
ребят, когда они немного освоились с 
фантастической картиной светящего¬ 
ся города. 

— Их у нас в городе нет. ОтделЬ- 
нЫе источники света мЫ сохранили 
\ишь для освещения полей и лесов... 
Смотрите вон там... и Ажерес провел 
рукой по горизонту. 

Только теперь ребята обратили 
внимание на круглЬіе светящиеся шарЫ, 
окаймляющие горизонт и точно вися¬ 
щие в небе. 




~ Это наше оЖерелЬе из солнц, 
сказал, улЬібаясь, Ажерес. Такие элек¬ 
трические солнца разбросанЬі по всей 
стране, или лучше сказать, но всему 
миру. 

Что же касается наших і ородских 
домов, то прокладка в простенках 
двойного стекла калильнЬіх электро¬ 
приемников нс только освещает наши 
дома изнутри и снаружи, но и дает 
зимою тепло. 

Кстати, наши зимние одеждЫ тоже 
пронизанЫ тонкими радиоприемными 
шепловЫми нитями, и это делает нам 
несгпрашнЫми самЫе силЬнЫе морозЫ. 


Беседа у костра на крыше. 



■ ОГДА наши друзья с таким 
I интересом наблюдали ноч- 
I ную картину светящегося 
I города и слушали об'яснения 
АЖереса, площадка за их спинами 
наполнялась пионерами. • 


НекоторЬіе из них узнали наших 
ребят и теперЬ с интересом окружили 
их. Но не успела еще завязатЬся бе¬ 
седа, как шумнЫе аплодисменты со¬ 
бравшихся заставили всех оглянутЬся. 

Б стройном порядке входили бра- 
шльские пионерЫ. 

— ЕвЫ ргеЫ крикнули организованно 
пионерЫ Афу. 

— С*а»п ргсіа! друЖно ответили бра- 
зильпЫ. Бее начали размещаться на 
площадке для беседЫ у костра. 

Б средней части бЫло оставлено 
свободное место, и па нем взгромоздили 
огромнЫй ворох тонкой бумаги, наре¬ 
занной ллиннЫми лентами и засЫпали 
все мелкими обрезками. 
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Прозвучал гармоничный, свисток, и 
шум разговоров сменился дисциплиной 
молчания. 

Еще свисток, и вспЫхнуло огромное 
пламя, излучавшее тепло и свет. Пламя 
без лЫма, копоши и саЖи. 

Сотни светящихся искр закружи¬ 
лись над ним и, не потухая, падали ме¬ 
дленно на сидящих ребят. 

То, что видели наши ребята нака¬ 
нуне на лесной площадке № 117 и что 
поразило их тогда, теперь по сравне¬ 
нию с этой картиной огромною костра 
казалось уже совсем не иигпереснЫм. 
ЗачарованнЫе смотрели они во все 
глаза. 

Кто то встал, молодой и красивЫй 
на фон” этого костра, и сказал: 

— Юные ленинцы-пионеры! Завтра 
вечером закончится наша конференция, 
и мы опятЬ разлетимся по всему Уралу. 

Сегодня мы зажгли наш костер. 
Пусть вокруг него раздаются наши звон¬ 
кие пионерские песни и призывы к 
дружной работе. 

Для начала исполним «песню и та¬ 
нец костра». 

И вот на площадку вокруг костра 
вышло несколько звеньев. Старший из 
этих ребят поднял руку, и все присут¬ 
ствующие, кроме наших ребят, запели 




'Песню Костра», а звенЬя на площадке 
в ритм песне стали исполнять «танец 
костра». 

И опять наших ребят удивило уменье 
организованно петь, а также красота 
и глубина содержания и мотива песни. 

НесколЬко сот юных ленинцев, со¬ 
бравшихся в этот вечер на крыше, 
воспевали костер, как символ великой 
мировой революции, в котором сгорело 
все старое, гнилое, отжившее. Искры 
этого костра сравнивались с отважны¬ 
ми и самоотверженными людьми, бо¬ 
ровшимися с тЬмой и невежеством в 
глубине минувших десятилетий и сто¬ 
летий. • 

«Тьма застилала очи рабочих 

Слава свету познания!».. 

И, в такт этой мощной костровой 
песне, звенЬя пионеров ритмически дви¬ 
гались, выражая то бурНую стреми¬ 
тельность пламени, то рассеянную плав¬ 
ность полета искр. 

При свете костра, под дождем свер¬ 
кающих искр, костровый танец и пенье 
производили на наших ребит неизгла¬ 
димое впечатление. 

Но вот и танец и песня кончились. 
Снова выступил на площадку стройный 
вожатый и, обращаясь к собранию, 
сказал: 



— Ребята! Сегодня на слете мы 
приветствовали небывалых гостей: звено 
пионеров из 1924 года. 

Сейчас они среди нас! (Бее лица с ин¬ 
тересом повернулись к нашим ребятам). 
Пусть же они расскажут нам о своей 
жизни или о каком нибудь событии 
этого далекого от нас года. (Гром апло¬ 
дисментов и крики: «просим!., просим!..») 

Необычайная обстановка и всеоб¬ 
щий интерес к ним на минуту скон¬ 
фузили наших ребят, но они бЫстро 
оправились. 

Сережа сделал рукою знак, и все 
звено вышло на площадку. 

Настала тишина, и лишь едва слы¬ 
шен был тихий шелест огненных языков 
пламени. 

Бот как начал Сережа свой рассказ: 

— Ребята, наше звено «Красные 
Звезды» по специальности столяры. В 
клубе у нас своя столярная мастерская... 
ГстЬ звеновой уголок и стенная газета... 
А что касается событий, то в этом 
году умер наш вождЬ, «дедушка» Ленин... 
(Едва только Сережа произнес послед¬ 
нее слово, как все собрание встало и 
тихо и торжественно запело похорон¬ 
ный марш). Потом Сережа продолжал: 

— Ла, ребята, в этом году ѵмер наш 
ИлЬич... 21-го января вбч. 30м. речера. 



Весть об его смерти в тот же день 
облетела весь мир, и слезами наполни¬ 
лись глаза рабочих всех стран и наро¬ 
дов, и больно сжались их сердца... Не 
стало великого вождя... В день и час 
его похорон загудели гудки всех фа¬ 
брик и заводов во всем великом союзе 
республик, и миллионЬ людей на улицах 
сняли шапки и преклонили до земли 
красные знамена. Его похоронили в 
Москве у стен Кремля на Красной пло¬ 
щади, на которой он много раз в своей 
жизни произносил пламенные речи и 
звал к борьбе и победе. 







И в этот лень и в следующие дни 
и месяцы миллионы людей давали клятву 
выполнить все заветы Ильича. Б не¬ 
сколько дней 100.000 рабочих вступили 
в Компартию, чтобы продолжать дело, 
начатое вождем. 

И мы, юные пионеры и юные Спар¬ 
таки, также поклялись идти по стопам 
Ильича, и в знак того, что это так и 
будет, с этого дня стали называться 
«юными ленинцами, пионерами комму¬ 
низма!».. 

С большим воодушевлснЬем произ¬ 
нес эти слова Сережа, и бурные апло¬ 
дисменты были ответом на них. 

Звено возвратилось на свое место. 
На площадку затем вышел старший во¬ 
жатый бразильских пионеров. Вот что 
он сказал: 

— От имени моих товарищей, бра¬ 
зильских пионеров-ленинцев, сердечно 
благодарю вас за гостеприимство и 
радушный прием. 

Сейчас мы с большим интересом 
выслушали речь вожатого звена пионе¬ 
ров из 1924 г. о смерти нашего незаб¬ 
венного вождя, портрет которого вы 
найдете в каждой индийской хижине в 
Южной и Северной Америке. 

Послезавтра мы улетим обратно в 
пашу страну, и нам было бы весьма 



приятно,если бы звено«КраеныеЗвезды» 
вместе е другими уральскими пионерами 
полетели с нами на наш юбилейный 
праздник. 

Свидетели и участники Октябрьской 
революции будут желанными гостями 
пионеров Советских Республик Южной 
Америки. 

Эта речь была произнесена на языке 
эсперанто, и наши ребята, по тому ин¬ 
тересу, который моЖно было прочесть 
на лицах слушателей, видели, что они 
понимают этот язык; лысогорские же 
ребята, к стыду своему, не поняли ни 
одного слова. 

Нипутс Ажерее, заметив это, накло¬ 
нился и тихонько сказал нашим ребя¬ 
там о приглашении бразильских ребят. 

— Полетим!.. Полетим!.. Конечно, 
полетим!., зашептали друг другу наши 
ребята. 

— А толЬко как же без Шарика?., 
спросил вдруг Гриша Степанов, и от 
этою вопроса у всех потускнело же¬ 
лание лешешЬ в Америку. 

Опять помог Ажерее. Он сказал; 

— Ну, так что же? Через неделю 
вы вернетесь, а к тому времени мы 
Шарика разыщем... Да и Шарик вряд 
ли оченЪ интересуется Америкой, при¬ 
бавил он улыбаясь. 


Улыбнулись и наши ребята и еди¬ 
ногласно решили принять приглашение 
бразильских пионеров. 

Сережа вышел и сказал: 

— Мы оченЬ благодарим дорогих 
товарищей из Бразилии и с удоволь¬ 
ствием полетим с ними. 

Как всегда организованные (а не бес¬ 
порядочные) аплодисменты бразильских 
пионеров были ответом на эти слова. 

Остальная часть этого вечера про¬ 
шла в пении и декламации русских и 
бразильских песен и стихотворений. 

Вечер закончился. Сразу погас ко¬ 
стер. Над светлым городом по темному 
небу плыла луна. Стали все расходиться. 
Пошли и ноши ребята, а слова и мотив 
припева последней песни все еще зву¬ 
чали в ушах: 

Так в ногу, ленинец!.. 

Вперед на смену!.. 

Зажжем повсюду кос тер сердец! 
Звено к звену. 

Отряд к отряду. 

Растет из ленинца боец! 

Полные столь разнообразных впе¬ 
чатлений этого дня наши лысогорские 
пионеры не сразу заснули в мягких и 
удобных постелях общежития Пионер¬ 
ского дома. 



За городом. 


Н ПОСЛЕ купания в бассейне 
и утреннего «далокоша» на 
следующий день, наши ре¬ 
бята доканчивали осмотр 
пионер-дома, потом снова любова¬ 
лись с крыши террасы видом города 
и ждали Ажереса, который обещал 
им показать окрестности города и 
познакомить с своей семьей. 

Сотни радиолетов бороздили небо 
в разных направлениях, и вот ровно в 
11 час. утра один из радиолетов над ними 
остановился и стал тихо спускаться. 
Это был радиолет Ажереса Нипутса. 
Он весело приветствовал наших ребят 
и пригласил их войти в кабинку. 

Через минуту они уже летели над 
городом, описывая круги и поднимаясь 
все выше и выше. И город с его лучами 
улиц и зеленая лента садов вокруг него 
были как на ладони. 

Потом радиолет полетел по наклон¬ 
ной линии, снижаясь к зеленеющим 
городам-садам. 



Десятки тысяч маленьких ломиков 
утопали в зелени этих садов. Там и тут 
среди них блестели зеркала озер, а дви¬ 
жущиеся стальные улицы, как реки текли 
из города и в город, привозяиувозялюдей. 

Ьо многих местах поверх зелени 
садов поднимались фонтаны, освежая 
томительный зной июльского дня. 



гис. \с. Во многих местах поднимались фонтаны. 

Радиолет стал планировать, а потом, 
остановившись в воздухе, тихо опу¬ 
стился вниз на площадку среди густой 
растительности. 



Ажерес и наши ребята вышли и 
через минуту входили в красивый ма¬ 
тово-стеклянный домик, в котором жили 
родители Нипутса Ажереса. 

Их встретила на террасе высокая 
красивая женщина с приветливым лицом. 

«Как она похожа на мою маму», 
подумал Сережа. 

— Здравствуйте, здравствуйте, ре¬ 
бятки... іЧне говорил о вас Ажерес. 
Рада вас видеть... Надеюсь, вы благо¬ 
получно добрались до нас из такого 
далекого от нашего времени года. 

— Да, но только Шарика потеряли... 
ответил за всех Гриша Степанов. 

— Нашу собачку, пояснил Баня 
Петенко. 

«Как она походит на мою маму», 
снова подумал Сережа. «И даже голос 
такой же... Но только лицо у мамы 
было всегда усталое, озабоченное, и 
она не смотрела такими приветли¬ 
выми, лучистыми глазами. 

— Ничего, Шарик, вероятно, скоро 
найдется, сказал Ажерес. Ну, посмо¬ 
трим, ребята, как живут мои «стари¬ 
ки». С этими словами Ажерес повел 
их смотреть жилище своих родителей. 

— А разве ты не с ними живешь? 

— Нет, я учусь... ЛЛы живем трудо¬ 
вой коммуной — лагерем іш склонах 



Ямантау. Б прошлое лето отец с ма¬ 
терью жили в этом ломике там же на 
склонах Ямантау. 

— Б этом домике на склонах Яман¬ 
тау? Как же это возможно?., спросил 
Гриша Степанов. 

— Что же тут невозможного?.. Бель 
это так близко, несколько сот верст 
всего. А вот позапрошлым летом этот 
ломик стоял на берегу реки Нила в 
Египте. Ведь мама у меня—заведующая 
урало-африканским воздушным тран¬ 
спортом. 

Наши ребята с большим уваженьем 
посмотрели на эту женщину, занимаю¬ 
щую такую важную должность. 

Но они еще не знали, что после 
Всемирной Социальной Революции все¬ 
общее образование, всеобщий труд со¬ 
вершенно уравняли мужчин и жен¬ 
щин. Общественное питание постепен¬ 
но освободило женщину от кухни, от 
стирки, от мелких забот по хозяйству, 
и женщина разогнула свою спину и 
стала во всем товарищем и сотрудни¬ 
ком мужчины. 

Столь же образованные, как и муж¬ 
чины, женщины также энергично при¬ 
нялись работать над созданьем нового 
мира, над улучшеньем жизни людей на 
земле. Творческий труд на полЬзу общую 



согнал с лица матерей усталость и 
разгладил морщины, которые накла¬ 
дывали на них постоянная нуЖда, за¬ 
боты и огорчения. Лица матерей стали 
такими же приветливыми, как лицо ма¬ 
тери Нипутса АЖереса. 

Она шла впереди наших ребят и 
знакомила их с обстановкой и убран¬ 
ством их небольшого домика в не¬ 
сколько комнат. Бее это было прак¬ 
тично, чисто и красиво. 

Потом все разместились за столом 
на террасе-веранде и принялись зав¬ 
тракать. 

Никогда еще с таким аппетитом не 
завтракали наши ребята, как в этот 
день на веранде стеклянного домика. 

Когда вода, стоящая в красивом 
сосуде на столе, закипела, как только 
в нее опустили радиоприемную пла¬ 
стинку, мама Нипутса приготовила та¬ 
кой вкусный напиток, какого никогда 
прежде не пивали наши ребята. Он не 
только был вкусным, но и очень пита¬ 
тельным. 

Приготовление пищевых продуктов 
было признано после Мировой Рево¬ 
люции делом чрезвычайно ваЖным. Сде¬ 
лать пищу вкусной, питательной и 
освободить ее совершенно от вредных 
бактерий — вот на что устремилось 



внимание целой армии ученых биологов, 
бактериологов и гигиенистов. И они с 
успехом справились с этой задачей. 
Пищевые фабрики вырабатывали для 
всех совершенно доброкачественные 
продукты. 

Общественные столовые мирового 
питания (мирпит) обслуживали все че¬ 
ловечество, и в грязных кухнях Жилищ 
уже не копошились Женщины над при¬ 
готовленьем пищи. 

Бот что узнали наши ребята от 
АЖереса и его мамы. 

После завтрака все пошли в тени¬ 
стый сад, окружающий домик. 

И вот, когда спускались с веранды, 
Гриша сказал, обращаясь к Ажересу: 

— Я все думаю: как это могло бытЬ, 
чтобы в этом домике можно было одно 
лето жить на Урале, другое в Египте? 
Разве дом разборнЬй и его моЖно пе¬ 
ревозить?.. 

— Нет, он не разборнЫй, но пере¬ 
носить его с места на место совсем 
не трудно... Бон, видишЬ, на крыше 
кольцо для якоря, спускаемого с аэро- 
лета-тяЖеловоза. 

Баши аэропланы не могли подни¬ 
маться отвесно вверх. Они, прежде чем 
подняться, бежали некоторое время по 
земле и, само собой разумеется, к ним 



нельзя было подвешивать снизу какие 
либо тяжести. 

Наши радиолеты в этом отношении 
похоЖи на орла или на коршуна, кото¬ 
рый хватает добычу, иногда такую же 
большую, как он сам, и поднимается с 
нею вверх. Наши радиолеты-тяЖел о- 
возы обладают огромной грузопод'ем- 
ностью, и перенести такой домик, как 
наш, им совсем не трудно. 



Рис. 13. Наши радиолеты-тяжеловозы обладают 
огромной грузолод'омзостъю. 

— Как Шарика вчера утром? вспо¬ 
мнил, улыбаясь, Гриша Степанов. Все 
засмеялись при этом сравнении. 


— А вы были в своем ломике, когда 
он летел, как Шарик по воздуху? сно¬ 
ва спросил Гриша. 

— Да, конечно... в нем ведь удоб¬ 
нее, чем в кабинке радиолета, ответи¬ 
ла мама АЖереса. 

После прогулки по саду, АЖерес 
предложил нашим ребятам полететь на 
аэродром, где долЖны были сегодня 
происходить аэроигры. 

Конечно, разве моЖно было отка¬ 
заться от такого предложения? Про¬ 
стились с мамой АЖереса. 

И вот они снова на радиолете. Сно¬ 
ва высоко над землей с мелодичной 
музЫкой летит их стальная птица. 



Аэроигры. 


Ш ОЗД УШНЫЕ привязные ша¬ 
ры разных цветов обознача¬ 
ли границы воздушного поля, 
на котором долЖны были 
происходить аэроигры и состязания. 

Вне границы воздушного поля не¬ 
подвижно парили в воздухе тысячи 
аэролетов с десятками тысяч зрите¬ 
лей. Другие десятки тысяч смотрели 
с земли, а движущиеся тротуарные по¬ 
лосы привозили из города все новые и 
новые сотни и тысячи зрителей. 

И это вполне понятно. В программе 
дня: всеуралЬское состязание в аэробол. 



Наши ребята прилетели как раз к 
началу. С судейского аэролета разда¬ 
лись мощные, но гармоничные звуки 
сигналЪной трубы, и тотчас шесть 
красных радиолетов, с одной стороны 
поля, и шестЬ оранЖевых, с другой, 
вступили в границу поля, и выстрои¬ 
лись друг против друга. 

Сигнальная труба проиграла еще 
раз, и с земли на средину воздушного 
поля медленно поднялись 2 красных и 
2 оранЖевЫх шара, уравновешенных в 
воздухе балластом на тонких шнурах, 
почти касающихся земли. 

Затем на двух концах поля подня¬ 
лись по три небольших шара, соеди¬ 
ненных меЖду собой с землей цвет¬ 
ными лентами. 

Они образовали двое ворот, как на 
футбольном поле. Третьи ворота мень¬ 
шего размера поднялись в средней ча¬ 
сти поля. 

Расстояние меЖду большими воро¬ 
тами было не меньше 1 Ѵ* — 2 кило¬ 
метров. 

Резкий звук трубы дал сигнал к 
началу аэробола. Игра началась. 

Радиолеты, перед пропеллерами 
которых были выдвинуты пешни по 
очереди, красные и белые, подлетали 
к шарам и, толкая пешнем, старались 



вогнать шары в средние ворота, а 
потом в большие на противоположной 
стороне. 

ОранЖевые и краснЫе шарЫ под 
ударами радиолетов носилисЬ по полю, 
сталкиваясь или проскакивая вороша 
при оглушительных аплодисментах сот¬ 
ни тысяч зрителей. 

Игра напоминала крокет. 

Наши ребята с захватывающим ин¬ 
тересом следили за этим невиданным 
состязанием. 

Вдруг все они сразу почувствовали 
тиканЬе радиофоннЫх трубок в своих 
карманах. 

Они их получили сегодня утром. 

ПрилоЖив трубки к ушам, все они 
услЬішали одно и то Же: «Бразильские 
пионерЫ приглашают звено «Красной 
звездЫ» сейчас же после аэроигр на 
совещание по вЫбору маршрута завтра¬ 
шнего путешествия». 

СереЖа за всех ответил: «Будем! 
Спасибо!...» И вот, когда аэробол за¬ 
кончился под шумнЫе аплодисменты— 
в честЬ победителей-оранЖевЫх—наши 
ребята полетели в город с целой стаей 
больших и маленьких радиолетов. 

Вот что они услЫшали в кабинке от 
АЖереса Нипутса: 


— ВЫ у Же знаете, ребята, что наши 
радиолетЫ отличаются от ваших аэро¬ 
планов тем, что на них нет моторов, 
производящих силовую энергию. Энер¬ 
гия притекает извне через приемники. 
Но еще болЬшее отличие в скорости 
тех и других. Как велика была рекорд¬ 
ная скорость у вас в 1924 г.? 

ЛѴиша Суровцев, которЬій считал 
себя спецом в вопросах авиации, от¬ 
ветил: 

— 403 километра в час. 

— Ну вот видите, а у нас тенерЬ 
640, и мЫ на пути к достижению ско¬ 
рости начального полета пули. 

— Но как Же тогда дЫшатЬ при такой 
скорости? Дух захватит... сказал Коля. 

— Герметическая закупорка кабин¬ 
ки и генератор кислорода в ней со¬ 
вершенно устраняют опасности удушья 
от бЫстротЫ полета. Кабинка аэролета 
превращается у нас как 6Ы в снаряд, 
летящий с огромной скоростью. 

— А как скоро мЫ прилетим в Бра- 

)ИЛИЮ? 

— Через Атлантический океан мож¬ 
но долететЬ часов в 14, а через Великий 
в трое болЬше. 

Конечно, если нигде не будете оста¬ 
навливаться. 



Выбор маршрута. 


ОЛЬШОЕ оживление бЬіло в 
пионер-ломе. Расходились де¬ 
легаты с только что закрыв¬ 
шегося 143 Всеуральского 
слета пионеров. 

После обеда в великолепной столовой 
наши ребята отправились в Зал Совета 
на совещание с бразильскими пионера¬ 
ми о направлении завтрашнего полета. 

ЬразилЬцЫ бЫли уже все в сборе 
и друЖееки приветствовали наших 
лЫсогорцев. 

Все уселись. Среди наших ребят сел 
переводчик язЫка эсперанто. 

Вот что сказал предссдателЬ.открЫв 
заседание, нашим ребятам: 

—Дорогие товарищиі От вас будет 
зависеть вЫбор направления нашего 
пути в Вразилию: на восток лететь или 
на запад. 

Нам хотелось 6Ы показать вам 
места, наиболее интересные во всех 
отношениях. Их много и на востоке и 
на западе. Наши ребята разделились на 
две партии: восточников и западников. 




И вот представители обоих партий 
сейчас разовьют перед вами свои со¬ 
ображения. 

Слово предоставляется представи¬ 
телю западников тов. Кимо Руджо. На 
трибуну поднимается Кимо Руджо. 

— Дорогие братья! Нужно лететь на 
запад! Нельзя миновать Москву, нелЬзя 
не увидетЬ Берлина, ПариЖа, Мадрида 
где столько прекрасных памятников 
героям великих пролетарских битв. 

НеуЖели вЫ не захотите увидеть, 
какою теперь стала Москва, ее новЬіе 
садЬі и грандиозные стеклянные здания 
и, наконец, грандиозный памятник Ле¬ 
нину на горах, которЫе в ваши дни 





назЬівалисЬ Воробьевы горЫ. Вам, ко¬ 
нечно, нуЖно посетить могилу ИлЬича 
на Красной площади и рядом осмотреть 
Дворец Труда. 

На западе увидите вЫ чудо техники: 
гигантские сверлильни гор и грандиоз¬ 
ные каналороющие плуги. А реки Рейн, 
Гаронна, Эбро!.. ВЫ не узнаете теперь 
совсем их: так много в них водЫ, текущей 
из ущелий спежнЫх гор, где тепловЫе 
сетки плавят вечнЫй лед и где рабо¬ 
тают гигантские динамо, в движение 
приводящие всю среднюю Европу. 

Л\Ы полетим над океаном. МЫ будем 
видеть с вЫсотЬі глубоко дно морское 
и к вечеру того Же дня увидим цветущий 
берег и город Рио-де-Жанейро. 

На запад полетим! На запад!.. Я 
кончил... 

— Слово предоставляется предста¬ 
вителю восточников тов.Баталио Гранда. 

— Не г, нет, друзья мои, конечно, на 
восток! 

Пусть долог путь, зато, чем далЬше, 
тем болЬше интересного. 

Советская Китайская Республика 
прел вами—огромнЫй муравейник твор¬ 
ческой энергии, пустЫня Гоби в ваше 
время, а теперь огромное синеющее 
внутреннее море, заполненное видами 
электротающих снегов и ледников. 



А Тибет? Когда то, в прошлом, пу- 
стЫнное нагорие, а теперь гигантскиіі 
возбудитель электрической энергии, 
дающий Азии тепло и свет. А Ленину 
гигантский монумент на Гималаях, воз¬ 
двигнутый миллионами рабочих Совет¬ 
ской Индии под руководством Централь¬ 
ного Бюро благоустройства земного 
шара. А грандиозные мостЫ стальнЫс 
на основах Малайского архипелага, 
глубоководные лаборатории поизучению 
морского дна, огромнЫе подводнЫе дво- 
рЫ—оградЫ для китов, утилизация ки¬ 
пящей лавы вулканов Мауна-Лоа и 
Мануа-Кеа на Таити и много интерес¬ 
ного еще. 

Друзья мои! Без колебаний мы завтра 
на восток отправимся, конечно... выбор 
ясен... Выбирайте!... Я кончил. 

Все взоры бразильских пионеров 
теперь обратились на наших ребят. 

Председатель сказал: «Посоветуй¬ 
тесь и скаЖите ваше мнение». 

Началось совещание. Ребята пере¬ 
бирали и те и другие доводы, и при 
голосовании тоже разделились на во¬ 
сточников и западников. 

Тогда кто-то из них предложил раз- 
лелитЬся: западникам ехатЬ на запад, 
восточникам на восток: «все равно в 
Рио-Жанейре с'едемся». 



На это СереЖа Ступин ответил: 

— Нет, это не дело, ребята. Ехать, 
так вместе. 

Давайте решатЬ что-нибудь одно. 
И вот снова начались споры. Неизве¬ 
стно, как долго бы они продолжались, 
если бы самый маленький из наших 
ребят, Гриша Степанов, не сказал: 

— Поедем в Бразилию на запад, а 
вернемся назад с востока. Значит, кру¬ 
гом света. Бот все и увидим. 

Это простое предложение всех при¬ 
мирило, и когда председатель спросил 
их, куда они решили ехать, Сережа 
Ступин за всех ответил двумя словами: 

— Кругом света. 

— И тогда мы увидим все! прибавил 
Баня Петенко. 

Организованными аплодисментами 
бразильцы выразили свое одобрение 
мудрому решению. Вылет был назна¬ 
чен на 10 час. утра на следующий денЬ. 



Долой поповские имена. 



ЕБЯТА, возвращаясь в свое 
общежитие, вели такой 
разговор: 

—А все таки это скверно, 
что мы не знаем языка эспе¬ 


ранто, ведЬ для международных с'ездов 


он незаменим. 

— Я изучал его немного в прошлом 
году, сказал Миша Суровцев. Кимо 
Руджа значит Красный Ким—так зовут 


первого оратора. 

А Баталио Гранда это, кажется, 
значит Великая Битва. 


— Мне нравится, что их так зовут. 


и совсем не нравятся наши имена 
Вани, да Мани, да Сережи, которые 
нам надавали попы при крещении. Да¬ 
вайте, ребята, переменим имена. 

Назовем себя именами, связанными 


с революцией и ее героями, предложил 
Коля Чернов. 

— Я слышал, что в Ленинграде, в 
Москве, на Украине, уже так давно 
делается, толЬко мы в нашем Лысо- 
горске Живем по старинке. 



— Я буду звать себя тоЖе «Красный 
Ким». 

— А я — Красарм (Красная Армия). 

— А я — ЮлЬ, что значит юный 
ленинец. 

— А я назову себя Ревмир (Револю¬ 
ция мировая). 

— А я себя Спартаком, потому что 
я преклоняюсь пред его геройством. 

— А я себя Владленом, в честь 
ИлЬича. 

— Я буду Октябрем, сказал СереЖа 
Ступин, и прибавил: 

— А старые поповские имена забу¬ 
дем навсегда. 

Вдруг Ревмир, посмотрев на часы 
на стене, с испугом сказал: 




— Ребята! М.ы чуть не прозевали: 
без 5— в. Сейчас по радиофону будет 
доклад о Шарике. БеЖим скорее к 
АЖересу. 

Со всех ног пустились наши ребята 
разыскивать АЖереса Нипутса. 

Он был на террасе-крыше, и в тот 
момент, когда ребята подбежали к нему, 
дерЖал трубку радиофона в руке и 
смотрел на часы. 

Ребята окруЖили его и тоже выта¬ 
щили радиофонные трубки. 

С бьющимся сердцем от страха 
за Шарика и от быстрого бега «Крас¬ 
ные Звезды» стали Ждать доклада ре¬ 
бят, отправленных на поиски. Сейчас 
они должнЬ сообщить результаты: у Же 
8 час. и 3 мин. Ждут... уЖе б час. и б 
мин. .. Ждут с напряженным вниманьем. 
ѴЖе б час. и 12 мин. На лицах у всех 
озабоченность и тревога. АЖерес с 
недоуменьем поЖимает плечами. 

ѴЖе 6 час. и 15 мин. Не случилосЬ- 
ли чего-нибудь уЖасного? Сердце от 
страха за Шарика колотится еще 
силЬнее... 

И вдруг из трубки в уши радостный 
крик: «Нашли!!! Нашли!!!» 

От этого крика Сережа радостно 
встрепенулся и открЬіл глаза. 


Было раннее утро. Солнце уже взо¬ 
шло за лесом. На деревьях блестела 
роса алмазными искрами. Над равниной 
и над Лысогорском стлался легкий 
туман. 

Ребята спали. ТолЬко Шарик, лежа 
возле Мони Гирш и подняв голову, 
постукивал хвостом по земле. Потом 
встал и зевнул. Проснулся Моня и 
обнял его рукой за идею. 

— Не трогай его, Моня, у него пара¬ 
зиты... сказал Сережа. 

— А здорово мы проспали? Ну, да 
часа через 2 будем у лесонилЬного за¬ 
вода, сказал Моня и стал рассматри¬ 
вать карту, лежащую со вчерашнего 
вечера на земле. 

— Я вам вечером расскажу у ко¬ 
стра про Ажереса Нипутса... сказал 
через минуту Сережа. 

— А что это такое? спросил Моня, 
но Сережа, задумавшись, не ответил. 
Прошло минуты две, как вдруг Моня 
сказал, улыбаясь: 

— А я знаю, что это такое: это 
нужно прочитать сзади наперед... 

Сережа прочел и удивился, а потом 
сказал: 

— Ты меня больше поповскими име¬ 
нами не зови. Меня зовут Октябрем. 



строго сказал Сережа. Тебя не было, 
а мы себе имена переменили... 

— Когда?! спросил Моня, но Сереже 
опять задумался и ничего не ответил. 

Стали ворочаться и просыпатЪся 
остальные ребята. 

Шарик яростно скреб и кусал зу¬ 
бами блох на своем боку. 1 





ЦЕНА 35 коп. 




